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1. Scope. 

This manual lists repair parts, special tools, 
test, measurement, and diagnostic equipment 
(TMDE), and other support equipment required 
for operation and performance of organizational, 
Direct and General Support maintenance of Air 
Conditioner. Vertical Compact, 9,000 BTU/HR, 
208 volts, 3-phase, 5-/60 Hz. 

2. General 

a. Secffon II • Repairs Parts List. A list of repair 
parts authorized for use in the performance of 
maintenance. The list also includes parts which 
must be removed for replacement of the au- 
thorized parts. Parts lists are composed of 
functional groups in ascending numerical 
sequence, with the parts in each group listed in 
figure and item number sequence. Bulk materials 
are listed in NSN sequence, as the last group in 
Section 1 1 . 

b. Section III • Special Tools List. Not 
applicable. 

c. Secdon IV - National Stock Number and Part 
Number Index. A list, in National item identi- 
fication number (NUN) sequence of all National 
Stock Numbers (NSN) appearing In the listings, 
followed by a list, in alphanumeric sequence, of 
all part numbers appearing in the listings. 
National Stock Number and part numbers are 
cross-referenced to each illustration figure and 
item number appearance. 

3. Explanation of Columns. 

The following provides an explanation of 
columns found in the tabular listings. 

a. Illustration. This column is divided as 
follows; 

(1) Figure Number. Indicates the figure 
number of the illustration in which the Item is 
shown. 

(2) Item Number. The number used to 
Identify each item called out In the Illustration. 

b. Source, Maintenance and Recoverability 
Codes (SMR). 


(I) Source Code. Source codes are assigned 
to support items to indicate the manner of 
acquiring support items for maintenance, repair 
or overhaul of end items. Source codes are 
entered in the first and second positions of the 
Uniform SMR Code format as follows: 

Code Definition 

PA Item procured and stocked for anticipated or 
known usage. 

PB Item procured and stocked for insurance 
purpose because essentiality dictates that a 
minimum quantity be available in the supply 
systems 

PC Item procured and stocked and which other- 
wise would be coded PA except that it is 
deteriorative in nature. 

PD Support item, excluding support equipment, 
procured for initial Issue or outfitting and 
stocked only for subsequent or additional 
initial issues or outfittings. Not subject to 
automatic replenishment. 

PE Support equipment procured and stocked for 
initial issue or outfitting to specified 
maintenance repair activities. 

PF Support equipment which will not be stocked 
but which will be centrally procured on 
demand. 

PG Item procured and stocked to provide for 
sustained support for the life of the equip- 
ment. It is applied to an item peculiar to the 
equipment which, because of the probable 
discontinuance or shutdown of production 
facilities, would prove uneconomical to 
reproduce at a later time. 

KD An Item of a depot overhaul/repair kit and not 
purchased separately. Depot kit defined as a 
kit that provides items required at the time of 
overhaul or repair. 

KF An item of a maintenance kit and not 
purchased separately, Maintenance kit de- 
fined as a kit that provides an item that can be 
replaced at organizational or intermediate 
levels of maintenance. 
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KB Item included in both a depot overhaul/repair 
kit and a maintenance kit. 


MO Item to be manufactured or fabricated at 
organizational level. 


MF Item to be manufactured or fabricated at the 
direct support maintenance level. 


MB Item to be manufactured or fabricated at the 
general support maintenance level. 


MD Item to be manufactured or fabricated at the 
depot maintenance level. 

AO Item to be assembled at organizational level. 

AF Item to be assembled at direct support 
maintenance level. 

'AH Item to be assembled at general support 
maintenance level. 

AD Item to be assembled at depot maintenance 
level. 

XA Item is not procured or stocked because the 
requirements for the item will result in the 
replacement of the next higher assembly. 

XB Item IS not procured or stocked. If not 
available through salvage, requisition. 

XD A support item that is not stocked. When 
required, item will be procured through 
normal supply channels. 

NOTE 

Cannlbatigatlon or salvage may be used as 
a source of supply for any items source coded 
above except those coded XA or XD. 

(2) Maintenance Code. Maintenance codes 
are assigned to Indicate the levels of mainten* 
ance authorized to use and repair support Items. 
The maintenance codes are entered in the third 
and fourth positions of the Uniform SMR Code 
format as follows; 


(a) The maintenance code entered in the 
third position will indicate the lowest mainten- 
ance level authorized to remove, replace and use 
the support item. The maintenance code entered 
in the third position will indicate one of the 
following levels of maintenance. 

Code Appllcatlon/Explanatlon 

C Crew or operator maintenance performed 
within organizational maintenance. 

0 Support item is removed, replaced, used at 
the organizational level. 

1 Support item is lemoved, replaced, used by 
the direct support element of integrated 
direct support element of integrated direct 
support maintenance. 

F Support Item is removed, replaced, used at 
the direct support level. 

H Support item is removed, replaced, used at 
the general support level. 

D Support Items that are removed, replaced, 
used at depot, mobile depot, specialized 
repair activity only. 

NOTE 

Codes “I” and "F” will be considered the 
same by direct support units, 

(b) The maintenance code entered in the 
fourth position indicates w. ether the item is to be 
repaired and identifies the mvest maintenance 
level with the capability to perform complete 
repair (i.e., all authorized maintenance 
functions). This position will contain one of the 
following maintenance codes. 

Code AppHcatlon/Explanation 

O The lowest maintenance level capable of 
complete repair of the support Item is the 
organizational level, 

F The lowest maintenance level capable of 
complete repair of the support item is the 
direct support level. 
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H The lowest maintenance level capable of 
complete repair of the support item is the 
general support level 

D The lowest maintenance level capable of 
complete repair of the support item is the 
depot level. 

L Repair restricted to designated specialized 
repair activity. 

Z Nonreparable. No repair is authorized. 

B No repair is authorized. The item may be re- 
conditioned by adjusting, lubricating, etc., at 
the user level. No parts or special tools are 
procured for the maintenance of this item. 

(3) Recoverability Code. Recoverability 
codes are assigned to support items to indicate 
the disposition action on unserviceable Items. 
The recoverability code is entered in the fifth 
position of the Uniform SMR Code format as 
follows; 

Recoverability 

Codes Definition 

Z Nonreparable item, When unserviceable, 
condemn and dispose at the level 
indicated in Position 3. 

0 Reparable item. When uneconomically 
reparable, condemn and dispose at 
organizational level. 

F Reparable item. When uneconomically 
reparable, condemn and dispose at the 
direct support level. 

H Reparable item. When uneconomically 
reparable, condemn and dispose at the 
general support level. 

D Reparable Item. When beyond lower level 
repair capability, return to depot. Con- 
demnation and disposal not authorized 
below depot level. 


L Reparable item, Repair, condemnation, 
and disposal not authorized below 
depot/speciaiized repair activity level. 

A Item requires special handling or con- 
demnation procedures because of speci- 
fic reasons (I E., precious metal content, 
high dollar value, critical material or hazar- 
dous material). Refer to appropriate 
manuals/directives for specific 
instructions. 

c. National Stock Number. Indicates the 
National Stock Number assigned to the item and 
will be used for requisitioning purposes, 

d. Part Number. Indicates the primary number 
used by the manufactuer which controls the 
design and characteristics of the item by means 
of its engineering drawings, specifications stan- 
dards, and inspection requirements to identify an 
item or range of items. 

Note 

When a stock number Item Is requisitioned 

the repair part received may have a different 

part number than the part being replaced. 

e. Federal Supply Code for Manufacturer 
(FSCM). The FSCM is a 5-digit numeric code 
listed in SB 708-42 which is used to identify the 
manufacturer, distributor, or Government agency 
etc. 

f. Description. Indicates the Federal item 
name and, if required, a minimum description to 
identify the item. Items that are included in kits 
with the quantity of each item in the kit or set indi- 
cated in the quantity incorporated in unit column. 
When the part to be used differs between serial 
numbers of the same model, the effective serial 
numbers are shown as the last line of the 
description. In the Special Tools List, the initial 
basis of issue (BOI) appears as the last line in the 
entry for each special tool, TMDE, and support 
equipment. When density of equipments sup- 
ported exceeds density spread indicated in the 
basis of issue, the total authorization Is increased 
accordingly. 
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£f. Unit of Measure (U/M). Indicates the 
standard of the basic quantity of the listed items 
as used in performing the actual maintenance 
function. This measure is expressed by a two- 
character alphabetical abbreviation (e.g., ea, in, 
pr, etc ) When the unit of measure differs from 
the unit of issue, the lowest unit of issue that will 
satisfy the required units of measure will be 
requisitioned. 

h. Quantity Incorporated in Unit. Indicates the 
quantity of the item used in the breakout shown 
on the illustration figure, which is prepared for a 
functional group, subfunctional group, or an 
assembly. A “V" appearing in this column in lieu of 
a quantity indicates that no specific quantity is 
applicable, (e.g,, shims, spacers, etc.). 

4. Special Information. 

a. Repair kits and gasket sets appearas the 
last entries in the repair parts listing for the figure 
in which its parts are listed as repair parts or are 
listed at the end of the repair parts listing for the 
last figure containing parts of the kit. 

b. The following publications pertain to the 
Air Conditioner and its components. 

TM 5-41 20-339-24 Operator, Organizational, 
Direct and General Support 
Maintenance Manual. 

3. How to Locate Repair Parts. 

a. When NatfonoJ Stock Number or Part 
Number is Unknown: 

(I) First. Using the table of contents, 
determine the functional group within which the 
repair part belongs. This is necessary since 
illustrations are prepared for functional groups, 
and listings are divided into the same groups, 

(2J Second. Find the illustration covering 
le functional group to which the repair part 
elongs, 

(3) Third. Identify the repair part on the 
illustration and note the illustration figure and 
item number of the repair part. 


(4) Fourth. Using the Repair Parts Listing, 
find the figure and item number noted on the 
illustration. 

b. When the National Stock Number or Part 
Number is Known. 

(1) First. Using the Index of National Stock 
Numbers and Part Numbers, find the pertinent 
National stock number or part number. This index 
is in ascending NSN sequence followed by a list 
of part numbers in ascending alphanumeric 
sequence, cross-referenced to the illustration 
figure number and item number. 

(2) Second. After finding the figure and item 
number, locate the figure and item number in the 
repair parts list. 

6. Abbreviations; 


Abbreviations 

Explanation 

deg. 

degree(8) 

ea. 

each 

ft. 

feet (foot) 

grp. 

group 

id. 

inside diameter 

in. 

inch(es) 


long (length) 

mtg. 

mounting(8) 

No. 

Number(s) 

od. 

outside diameter 

u/w 

used with 
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Figure 1. Panels^ Covers and Qrllles 






Oi 

(2} 

{!) 


(SI 

16) 

fL LUST RAT JON 





DESCRIPTION 

<B) 

FtG 

lb) 

ITEM 

SMR 

NATIONAL 

STOCK 


PART 


NO 

NO 

CODE 

NUMBER 

FSCM 

number 

USABLE ON CODE 


1 M’iH 

2 PA3Z2 

3 KBOZZ 
A PA3Z2 
5 PAO-ZZ 

4 PA»2Z 
7 KS300 
B PAIZZ 
9 PADZZ 

10 PAQZZ 
XI PAOZZ 
X2 XB3ZZ 
IS PA3ZZ 
14 PA3ZZ 
19: PA3ZZ 
14 XB3IZ 
17 HQ300 

14 110300 

14 HOOOO 

ZO M0300 

11 XBOZZ 
It XI3ZZ 
a X43ZZ 
24 HOIOO 
19 tIOOOO 
24 XB02I 
27 H03DO 

a MQ300 

a Moaoo 

so MOOOO 

SI PAtSZZ 
» PA3ZZ 
SS PASZZ 
S4 PAOZZ 
S9 PAOZZ 


3325-01-033-0644 

5 320-00- 93 1571 

5 3 05-00-964-6194 
5330-01-082-5474 

9910-00-623-5991 
5920-00-117-4536 
5110-00-660-4965 
9105-00-669-2 559 ' 

9305-00-964-4155 
9310- 00-04»- 3299 ' 
SS10-00-62L-2164 


61344 

♦90»r01-09^-5^42 97403 
9320^00-009-4279 94904 
4130-00-901-0323 97403 


r 1321493703 
I 13214E3647-S 
I NS63049 
I 13214E3769-2 
> I1S35206-244 
i 13220E92at 
13214E3364 

• NASIOIIAOS 

• NS20426A03-4 

• NAS1031AO& 

KS39206-217 

132l4E347t-l 

HS352a4-247 

MS3S33a-42 

132L4E3449 

1321463712 

ASTM-0-10S4 S66- 
42-CI2 «2 9 STK 

ASTN-0-1094 see- 

41- CP2 •125 STK 

A3TM-C-1056 565- 

42- CI>2 ilZO 5TK 

ASTM-0-1054 566- 
42-CPI .129 5TK 

1382 0E941 3-2 

1382065401 

13220E9400 

mi-I-USlt *500 

Hli-I-I4511 .250 

L3214E3713 

ASTH-0-1056 506- 
42-CF2 1/4 STK 

ASTN-0-1056 $0E- 
42-CF2 .25 STK 

ASTM-0-1056 SOE- 
42-CF2 .125 STK 

ASTK-D-1056 SBE- 
42-CF2 .125 STK 

1321 7E2 344 

HS20470AD4-4-5 

13214E3699-1 


GROUP 01 PANELS, COVEK S AND GR[tUS 

COVER.AIR CONDITIONER* 



PLATE IDENTIFICATION 

RIVET, BLIND 

SCREN. MACHINE 

SEALtSPECUt.... 

PANE!. TOP. .. 

• NUT SELF-LOCKING 

.RIVET SaiD 

.NUT SELF LOCKING 

SCREH, MACHINE 

COVER, ALTERNATE POMER CONNECTION.. 

SCREN, 

WASHER, LOCK 

WASHER, FLAT 

ORIUE, METAL 

.SEALING STRIP KFO FROM ASTH-O-1056,l/4 IN. X 1/2 IN.X 15 LO. 

•SEALING STRIP RFO FROM ASTM-0- 1054, 1 /6 IN.X 5/4 IN.X 1.19 
IN.LO..... 

.SEALIttO STRIP MFO FROM ASTM-D- 1056, 1 /B IN.X 3/4 IN.X 4.00 
IN.LG 4.. 4. 

•5EAL1N0 STRIP MFO FROM ASTH-D- 1056, I /S 1N*X 3/4 IN.X 7.98 




ELIHINATDRtHIST,.... 

RRACKriLEFT SIDE 

BRACKET, RIGHT SIDE 

INSULATION MFO FROM .90 IN .INK..... 
INSULATION MFR IROH .890 IN. THICK. 
GRILLE, AIR RETURN 


•SEALINOfSTRIP MFR FROM ASTM-D- 1096, 1 /8 IN.X 3/4 IN.X 1.19 
IN.IG 

.SEAL INCfSt RIP HFR FROM ASTM-D- 1D56, 1 M IN.X 1/2 IN.X 15.00 
IN.LG 

• SEAL IHOf STRIP NFR FROM ASTM-0- 1056, 1 /6 IN.X 3 A IN.X 10.62 
IN.LG 

.SEALlNCfSTRIP HFR FROM ASTM-D-1056, 1 /B IN.X 3/4 TN.X 7.25 
IN.LG 


9329-00-294-4714 974 03 132L1E4222 
9305-00-64^2999 94904 M$39204-217 


.PLATE, INSTRUCTION.. 

.RfVET,SOLIO 

FILTER aEMENT.AtR.. 
GRONN ET • NONH ET AL L I C . 
SCREWtNACHlNE....... 
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illustration 

(2) 

SMR 

CODE 

(3) 

national 

STOCK 

NUMBER 

(4) 

FSCM 

16) 

PART 

NUMBER 

(8J 

OESCniPTlON 

USABLE ON CODE 

{f\ 

U/M 

QTV 

INC 

IN 

UNIT 

w 

F1G 

NO 

lb) 

ITEM 

NO 

1 


xaazz 



1 ^9! At; TATA 


^A 

1 

1 

ar 

76322 


97403 

13220E6720-4 

PANELtLOWER 

= A 

1 

1 

aa 

Pk^ll 



12-1 1-713-1 1 

.Sf^RFHr PAHEE 

;A 

2 

1 

39 

PA3 2Z 

5310-00-880-9344 

97403 

13211F0337 

•UASHERitOCK. 

:A 

2 

1 


XB3Z2 


97403 

1321867079 

• PLATE* INFDRHATION 

:A 

1 

\ 


PAJZZ 

5320-00“ 932-1972 

97403 

13214E3789-2 

• RIVET, BLIND 

:A 

6 

i 

h2 

HQ3DD 



ASTH-0-1056 SOE- 

.GASKET HFR FROM 1/16 IN. STOCK 

iH 

V 





61346 

42-CF2 ,06 STK 




] i 


PA3Z2 

5320-00- B7 4-4471 

07707 

AD45H 

• RIVET, BUINO 

:A 

6 

1 


XBD 11 




.TUBING. ttTt-Ti tt-r-Trr- 

‘K 


i 

^5 

XBDZZ 


97403 

1322 0E6726 

.plate, INFORMATION 

:A 

1 


^6 

MODOO 


01349 

MIL-1-145U ,250 

• INSULATION HFR FROM .25 IN .THK . 

:A 

V 



KQ3QD 


61349 

MIL-1-U511 -500 

• INSULATION HFR FROM .50 IN. THK 

:A 

V 

1 

4S 

H030D 



ASTH-0-1056 SBE- 

• GASKET HFR FROH 1/8 IN .STOCK •••. 

»H 

V 





81346 

42-CF2 ,125 STK 




1 

49 

ho: DO 



ASTH-D-1056 SBE- 

• GASKET HFR FROH 1/6 IN. STOCK. .. * 

;h 

V 





81346 

42-CF2 *125 STK 




i 1 

5& 

XB3ZZ 


97403 

1321463386 

PANEl.BOTTOH 

:4 

1 

> 

51 

PAFZZ 

5310-00-777-5793 

96906 

KS21059L4 

• NUT SELF-LOCKING 

:A 

a 

1 1 

52 

PAFZZ 

5320- 00- 117-6938 

96906 

HS20426A03-4 

• RIVET SOLID 

:A 

16 


53 

PAFZZ 

5310-00- 852-1115 

802 05 

NAS1329S3K0aO 

.NUT BLIND RIVET*. 

?A 

4 

1 

54 

PAFZZ 

5310-00-143-6203 

80205 

NAS1329S08KB75 

[ 1 

EA 

1 

2 f 

1 

55 

PAFZZ 

5310-00-623-5989 

80205 

MSI 03U3 

1 .NUT SELF-LOCKING 

EA 

>1 


56 

PAFZZ 

5310-00- 623-5991 

80205 

NASI 031 A08 

1 .NUT SELF-LOCKING 

EA 


1 

57 

HFFT^F 

) 


ASTH-0-1056 SBE- 

. .SEALING STRIP HFR FROH ASTH-D- 1056, 1 /16 IN.X 7/8 IN.X 16- 

SH 





1 

61346 

42-CF2 .06 STK 

3/4 


j 

1 

58 

PA3ZZ 

1 4730- 00-00 >9399 

1 

97403 

13211Eet78 

1 .PLUG, PIPE 

FA 

^ 1 

1 

59 

PA32Z 

j 4130-00- 922-2439 

97403 

13211E8305 

PENDANT WITH SLEEVE 

EA 

l 

1 j 

60 

1 PAOZZ 

I 5310-00- $00-4058 

96906 

NS27 183-10 

I HASHER, PLAT 

1 

EA 

ft 


61 

1 PA32Z 

1 5305-00-068-0505 

96906 

N$90726-5 

1 SCREW I CAP, HEXAGON 

EA 

8 

1 

\ 

62 

PA3ZZ 

1 5310-00- 088-0551 

96906 

HS2t044N04 


EA 

4 

! 1 

63 

PAIZZ 

. 5305-00-^84-4992 

96906 

MS35206-232 

1 SCREW, MACHINE ..4. •••••,..., . 

EA 

4 

1 ‘ 

66 

jpA3ZZ 

5310-00-081-8087 

96906 

! HS2I044-N06 

j NUT SELF-LOCKING, 

EA 

4 

1 • 

65 

xaizz 

i 

97403 

13214E3471-2 

COVER 

EA 

1 

> 

66 

PA32Z 

5305-00-993-1848 

96906 

MS35 207-265 

SCREW, MACHINE.. 

EA 

6 

1 

67 

PA3ZZ 

5310-00-821-2366 

97403 

13214E3469 

WASHER, FIAT 

EA 

25 

1 

69 

X53ZZ 


97403 

13214E3533 | 

GUARD, CONDENSER COIL 

EA 

1 

I 

69 i 

PA3ZZ 

5305-00-984-6195 

96906 

HS35 206-247 

SCREW, MACHINE. 

EA 

13 

1 

70 

PA3ZZ 

5310-00-045-3299 

97403 

HS3533a-42 

WASHER LOCK 

EA 

10 

; 

71 

X63ZZ 


97403! 

13214E3616 

SCREEN /FRESH AIR ....4 

EA 

1 

1 

72 

PA3ZZ 

5 3 05-00-984-6197 

96906 

HS35206-249 

SCREW, MACHINE 

EA 

5 

i 

73 

xe:zz 


97403 

13214E36121 

GUARD, FAN 

EA 

1 
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Figure 2. Data Plates and Covers 
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1') 

(L lustration 

(21 

(31 

NATIONAL 

STOCK 

NUMBER 

(<) 

FSCM 

15) 

PART 

NUMBER 

(6) 

DESCRIPTION 

USABLE ON CODE 

17) 

U/M 

m 

(3TY 

INC 

IN 

UNIT 

(•> 

FIQ 

NO 

|bl 

ITEM 

NO 

SMR 

CODE 

2 

I 

PA3ZZ 

93l(H0l^049-6AI3 

96906 

NS27L30-$90K 

NOTt PLAIN, BLIND RIVET 

:A 

1 

2 

2 

XBFFF 


97403 

13214E3666 

PANEL rBACK 

■A 

1 

2 

3 

PAFZZ 

9320*00-117-6934 

96906 

MS2Q426A03-4 

• RIVETrSOLiD 

fA 

14 

2 

4 

PAFZZ 

5310-00-623-5991 

602 05 

NASI 031 AOa 

« NUT* SELF-LOCK INC 

:A 

7 

2 

5 

PAFZZ 

5310-01-055-6419 

96906 

HS27130-S25K 

.NUTvBLiND RIVET 

;A 

2 

2 

6 

PAOZZ 

9310-00-677-5797 

96906 

HS2L044M3 

ttJT , s PI F 1 ncK INO 

'A 

2 

2 

7 

PAOZZ 

5310-00-609-6546 

96906 

HS27 183-6 

WASHER, FLAT 

:A 

1 

2 

8 

PA3ZZ 

5310-00-060-9766 

96906 

MS45904-60 


'A 

1 

2 

9 

PAOZZ 

97403 

132Z2E6259-2 

TERMINAL STUD 

;A 

1 

* 

10 

PAFZZ 

5320-00- B74- 4 471 

07707 

A049HH 

RIVET r BLIND... 

!A 

6 

2 

11 

PAFZZ 

9320-00- 662-6368 

07707 

AD43H 

RIVETiBLINO 

:A 

32 

2 

12 

PAOZZ 

5320-00-932-1972 

97403 

1321463769-2 

RIVET vBL IHD 

•A 

16 

2 

13 

XOOZZ 


97403 

1321 e€7076 

PLAT E,INFOAHAT!ON 

•A 

1 

2 

14 

XBOZZ 


97403 

13220E6723 

PLAT Ef INFORHAT ION 

’A 

1 

2 

15 

XBDZZ 

9909-00-165-7474 

97403 

13211EB219 

PLAT Et INST RUCTION 

':A 

1 

2 

14 

PAFZZ 

9305-00-964-4992 

96906 

HS39 206-232 

SCREW iHACHINE 

;A 

4 

2 

17 

XfiOZl 


97403 

13216E9520-1 

PLAT E, INSTRUCT ION 

:A 

1 

2 

10 

PAOZZ 


97403 

13216E9519-1 

GASKET 

:A 

1 

2 

19 

XBOZZ 


97403 

13210E7O75 

PLATEtlFORHATION 

!A 

t 

2 

20 

XBOZZ 


97403 

13218E7074 

PLAT EtINFORNATION 

EA 

* 

2 

21 

PAFZZ 

9305-00-689-2999 

96906 

HS39 206-217 ' 

! 

SCREW, MACHINE 

EA 

1 

* 1 

2 

22 

XB300 

! 

97403 

13216E7469 | 

COVERr ACCESS 

EA 

1 

1 1 

1 

2 

23 

H0300 



ASTN-D-1056 SBE-j 

.GASKET « HFR FROM A$TH-t}-1056» l/B IN. THK STK 

$H 

1 

V 





61346 

42-CF2 .125 STK ! 




2 

i 

PAOZZ 

i 9309-00-140-6001 

1 

96906 

MS9166t-12 

SCREW tTAPP INC... 

EA 

4 

2 

29 

i 

PAOZZ 

9330-00-036-4399 

96906 

«S5l 007-7 

GASKET RUBBER 

:A 

1 1 

2 

24 

XBOZZ 


97403 

13214E3615 | 

COVER 

EA 

^ 1 

2 

27 

PAOZZ 

9320-00- 932-1972 

97403 

13214E3769-2 t 

.RIVETtBLINO 

EA 

* 

2 

20 

XBOZZ 1 

19905-01- 095-0219 

97403 

13217E6B14 

• PLAT Et INSTRUCT ION * 

EA 

li 

■ 2 

29 

NOOQQ 1 

1 


ASlH-0-1056 S6E-! 

.GASKET MFR FROM 1/4 STK 

SH 

V 4 

1 


1 1 

1 

61346 

42-CF2 *29 STK | 



1 

2 

30 

PAFZZ 

9310-01-036-0906 

96906 

H$27130-S14K | 

NUT«PLAINf BLIND RIVET 

EA 


2 

31 

PAOZZ 


97403 

13211E6273 

GASKET«THERMAL. 

EA 

i ' 

2 

32 

PAFZZ 

1 9340-00-934-0932 

96003 

N961 LS2RC 

HANDLE..... 

EA 

2 


11 







1 (L lustration 1 

<«) 


(t» 

FIG 


ITEM 

NO 


NO 


SECTION 11 


|2| 


SMR 

CODE 




(41 


(5> 


('NATIONAL 

STOCK 

number 


FSCM 


PART 

NUMBER 


3 

3 

3 

3 

3 

3 


eftOiZ 

fA3ZZ 

PAQZZ 

xa3zz 

XBDIZ 

PADZZ 


5305-00-90^ 6 19A 
5310-00- 095-3299 
5310-00- 009-8594 

4140-00- 922-2191 
5305-00-023-2576 


96906 
96906 
96906 
97403 
974 03 
96906 


M539 206-246 

HS35338-42 

HS27ie3-7 

13214E3792 

13214E3693 

NS51021-62 


3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


T 

a 

9 

10 

IL 

12 

13 

14 
19 

16 

17 

le 

19 

20 
a 

23 

21 


PA02Z 

PA3ZZ 

PAOZZ 

PA3ZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PA3ZZ 

PAOZZ 

PAQZZ 

PA3ZZ 

PAOZZ 

PAQZZ 

XB12Z 

PAOZZ 

PAQZZ 

3B3ZZ 

XB3ZZ 

PAQZZ 


5315-00- 730-4564 

5305- 00- 543-2419 
5310-00-080-6 004 

5306- 00-22 5-8503 
5310-00-407-9566 
5310-00-081-4219 
5310-00-087-4652 


5305-01- 026-6271 

5320-00-117-6939 
5310-00- 726-9048 


5315-00- 730-4570 


96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

64731 

64731 

64731 

96906 

96906 

97403 

96906 

96906 

97403 

97403 

96906- 


NS20066-143 

MS90725-61 

HS27ia3'-14 

HS90I25-39 

HS35338-45 

KS27ia3-12 

KS51 922-17 

5530-15 

01-010999-204 

MVH71U0 

MS31 02R-145-6P 

HS35191-266 

13214E3627 

NS20426A03-5 

8521082-08 

132L4E3623 

13214E3694 

8520066-145 


TH 5- 412 0-339-24 P 


(6) 


pTT 

fB) 1 

DESCRIPTION 



OTY 1 




IKC 1 




IN 1 


USABLE ON CODE 

U M 

UNIT J 
1 t 

1 

[ 1 



GROUP 02 FAN KOTOR AND FANS 

' SCREMvKACHINE 

UASHERvLOCK 

WASNEAvl’LAT 

RING, INLET FAN 

iHPELLERrFAN 

•SETSCREW HEX SOCKET CUP POINT 1/4-20 UNC-3A X 3/4 LONG 
UHPORTANT FOR BALANCE I 

KEYv MACHINE 

SCREW, pAP«4 4 

UASH£R.FLAT4«4«4 

BOLT •MACHINE. 

WASHER, lOCK 

WASHERtFLAT 

rtJTt 5 ELF-LOCK IN6 

MOTOR rAC 

.BEARING 

• HOT OR PROTECTOR 

. CONNECTOR, r ELECTRICAL 

SCREW •MACHINE 

j BRACKET 

I .RIVET SOLID 

• NUT • SELF-LOCKING 

BAFFLE 

t HPEi LER ,FAN AX I * . . • 

KEY ,HACHINEtSQUARE 


Efl I 
6A , 
EA 
EA ' 
EA ' 

' i 
i 

p* i 

I 

i . 

FA : 

I ' 

EA ' 
FA 

tA 

:A 

:A 

:a 

HA i 
I 

HA , 

i 

^*1 

HA I 

U I 


10 

in 

10 

1 
\ 

2 

1 

A I 

4 ' 

2 ' 
? 

2 

A , 

1 

I 

2 

1 ' 

I 

1 ' 

A 

? 

8 

A 

I 

1 

I 


« 

i 

i 

I 

I 

I 

( 


I 

1 

i 


I 

j 


J 

IS 


I 





SECTION 

11 



TH 5-4120-339-24P 



Ml 

f2l 

(3) 

M) 

<S| 

{6} 

' I/ 

m 

ILLUSTRATION 














DESCRIPTION 



(ai 

lb) 


national 





INC 

TIG 

ITEM 

SMR 

STOCK 


PART 



IN 

NO 

NO 

CODE 

NUMBER 

FSCM 

NUMBER 



UNIT 







USABLE DM CODE 






1 



GROUP 03 HEATING SYSTEM 



4 

1 

PAOZZ 

4540-00-110-9660 

97403 

13214E3698-1 

HEATING Ei6MENT«,.4 

:A 

6 

4 

2 

PA3ZZ 

5340-01-039-0103 

97403 

1321463416 

CLAMP ASSEMBLY 

rA 

6 

4 

3 

PAOZZ 

5305-00-163-8349 

97403 

13214E3744V34 

• SCREUf PANEL. 

-A 

\ 

4 

4 

PADZ2 

5310-00-880-9344 

97403 

13211E8337 

•NASHERtLOCK 

:A 

1 

4 

5 

XBIZZ 


97403 

1321463629-1 

SUPPORT, HEATER 

:A 

1 

1 * 

6 

PA3ZZ 

5320-00-932-1972 

97403 

13214E37e9-2 

«RlVETt8LlND 

:A 

12 

1 ^ 

7 

PAOZZ 

5310-00-089-6304 

97403 

l32tlE0382 

• NUTtSHEET SPAING 

:A 

6 

t 

4 

a 

PAOZZ 

5310-00-877-5797 

96906 

N$21044N3 

NUT SELF-LOCKING 

:A 

4 

4 

9 

PAOZZ 

5330-00- 119-7503 

80205 

NASI 523C3F 

PACKING WITH RETAINER., 

:A 

4 

4 

10 

PAOZZ 

5305-00-989-7435 

96906 

MS35207-264 

SCREU«HACHIN6 

:A 

4 

4 

11 

PAOZZ 

5310-00- 809-8546 

96906 

MSZ7183-B 

WASHER, FLAT 

rA 

2 

4 

12 

PAOZZ 

5305-00-857-5867 

96906 

HS91 22-03 

SCREU,HACHtNE««*«* 

:A 

2 

4 

u 

PADZZ 

5310-00-060-2039 

96906 

MS21 044008 


:A 

? 

4 

14 

PAOZZ 

5310-00-809-8544 

96906 

MS27 183-7 

HASHER. FI AT 


2 

4 

IS 

PADZZ 

5305-00-984-6194 

96906 

NS39206-246 

SCREWtHACHlNE 

:A 

2 

4 

16 

XBDZZ 


97403 

13214E3506 

HIRING ASSY, THERMOSTAT 

•h. 

1 

4 

17 

PADZZ 

4130-00-106-1972 

82647 

KNA1255 

•T KERHOST AT « HEATER 

FA 

1 

4 

la 

HODQO 



Ml t-1 -23053/5 CL 

.INSULATION SLEEVING 

pr 

V 





81349 

ASS 1 




4 

19 

: XQOZZ 




.TERMINAL 

BA 

3 

4 

20 

NQDOZ 


81349 

M5086/1-16-9 1 

.WIRE, ELECTRICAL 

=T 

' V ! 

4 

21 

HODOQ 1 


97403 

13220E6712-11 j 

LEAD ELECTRIC/L HA 1-B TO HR 6-Q 

]A 

! 

1 

4 

22 

NOD 00 • 


97403 

13220E6712-12 ; 

LEAD ELECTRICAL HR 2-B TO HR 5-B 

“A 

1 ! 

4 

23 

HQDUO 


97403 

1322066712-13 1 

1 

LEAD ELECTRICAL HR 3-B TO HR 4-B 

-A 


4 

24 

PAOZZ ’ 

5940-00-143-4780 

96906 

M525036-10a 

.TERHlNALtLUG 

:A 

6 1 

4 

i 

1 

1 

1 

1 

25 

i 

i 

; 

1 

NOOOZ 

1 

1 

) 

1 

f 

1 

1 

81349 

1 

M5 066/1-16-9 

•HIRE* ELECTRICAL 

= T 

1 

1 

1 

1 

! 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

, 1 
\ 


15 




SECT row 11 


TH ?-4l20-S39-24>> 


( 1 ) 

ILlUSrnATlOlJ 


w 

FIQ 

NO 


mi 

ITEM 

NO 


m 


SMR 

CODE 


P> 


NATIONAL 

STOCK 

NUMBER 


( 5 ) 


PART 

NUMBER 


DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


QTV 

INC 

IN 


1 

2 

» 

5 

6 
T 

a 

9 

10 

11 

12 
13 

li 

19 

li 

IT 

la 

19 

20 


PBQZZ 

FAOZZ 

PA3ZZ 

PAOZZ 

xeazz 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

xaozz 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 


9930-00-603-1628 
5325-00-206-6067 
5310-00- Sa'9- 2 549 

5305-00-906-6193 

5305-00-980-7434 

5310-00-045-3296 

5340-00-103-2976 

5930-00-236-2351 

5310-00-889-2549 

5930-00-923-4176 

5355-00-573-2096 

5355-00-472-9354 

5310-00-014-58501 

5305-00-000-9044 

5310-00-061-7326 

5305-00-909-7435 

5305-00-150-2948 

5310-00-009-6946 


97403 

96906 

96906 

969061 

97403 

96906 

96906 

96906 

96906 

70611 

96906 

92978 

97403 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 

96906 


132I9E2933 

HS24923-2Z 

MS3S409-1 

PS2I 045-08 

1321889911 

M$35206-245 

MS35 207-263 

HS35338-43 

MS21 105-6 

2267A1 

MS21 045-08 

A19A8P-10 

1321889909 

HS25165-1 

PS91 528-1 CiB 

l1S2n83-42 

HS35207-260 

PS21 045-3 

HSa52a7-264 

PS91 22-11 

HS27ia3-6 


GftOOP 04 ELECTRICAL SYSTEM 

CONTROL PANEL ASSY * 

«St< ITCH. TOGGLE 

• GRONHET t NONH ET ALL IC« . « • 

• NUT. SELF-LOCKING 

• PANEL 

• SCREUf MACHINE 

• SCREWfMACHlNE 

•HASHER. LOCK. 

• CLAMP .LOOP 

• SNITCH. ROTARY 

• NUT, SELF-LOCKING 

• SNITCH, THERMOSTAT 1C 

• CONTROL PANEL,. 

•KNOB**,. 

•KNOB 

•HASHER. PLAT 

• SCREW, MACHINE 

• NUT, SELF-LOCKING 

• SCREW, MACHINE 

•SCREW, MACHINE 


.WASHER, PLAT., 


^‘1 

i 

^‘1 

I 

A 

A 

A 

r* 

P* 

p 

EA 
EA I 

J 

EA I 

i 


I i 


1 . 

1 : 

1 , 

I 

»> I 

1 


t 

i ; 

3 

I ; 

1 ! 


* - i 

17 




Th 3-4 12 0-3 39*- 24 P 


SECTION II 


ULUSTRATIO^J 


[a I 
FIG 
NO 


(b) 

item 

NO 


SMO 

COOH 


national 

STOCK 

number 


PART 

NUMBER 


{«! 

description 


U5ABi€ ON CODE 




iB) 

OTV 

INC 

IN 

UNIT 


M030Z 

PA3ZZ 

XftTZZ 

HQTOZ 

NOOOO 

PA3ZZ 
PA3 ZZ 
PAOZZ 
PA3ZZ 


5940- 00- a 5»- 44 75 
594D-0O-281-5280; 
5940-00- I 4»- 4774 
5940-00- X43-4780 


97403 
7702 0 
96906 
81349 

81349 

97403 

96906 

969061 

96906 


13214635U 

FP3106C28-11P 

MS3535l-*l2 

ff50B6/l-16*^ 

«a-T -43435 TYPE 
I FINISH 8 SIZES 

13211E8288 

H$25036<-106 

M$25036-19) 

H$29036-108 


.HIliINO HARNESS 

• •CONNECTOR RECEPTAa. 

• •PUG ^ND SEAL 

• •HIRE I ELECTRICAL 

• •TAPE RACING 


• •TERHlMALfCUlCK DISCONNEC'T . 





••TERMlNALtLUC.«..* 


I 

1 

I 

V 

V 

15 

3 

1 

1 


18 



SECTION It TM 5-^120-339"24P 


1 ILLUSTflAHON 

(2) 

(3J 


(5) 

m 

DESCRIPTION 

-7) 

OTV 

INO 

IN 

UNIT 

W 

FIG 

NO 

(b) 

ITEM 

NO 

SMR 

CODE 

national 

STOCK 

NUMBER 

FSCM 

PART 

NUMBER 

USABLE ON CODE 

U M 

7 

7 

1 

XB02Z 

PA0Z2 

5309-00-86^2998 

97403 

96906 

13219E2931 

MS35 206-21 6 

JUNCTION BOX ASSY 

^SCRENrNACHlNE 

5A 

?A 

I 

4 

7 

2 

XS3ZI 


97403 

132t8E9895-2 

^JUNCTION BOX ^A 

1 ! 

7 

3 

XBOZZ 


97403 

L32l8E996a 



E* 


7 

♦ 

PA3ZZ 

5990-00-118^1016 

97403 

13214E3B18-3 

.TAANSFORHEAiPONER t?A 

' 

i ^ 

7 

9 

PA32Z 

5310-00- 809-3078 

96906 

MS27183-11 

• WASHER* RAT 

EA 

4 

7 

h 

PAOZZ 

9310-00-934-9747 

96906 

HS39649-262 

• NUT, PLAIN, HEX AGON 

EA 

4 

7 

1 

PA02Z 

5310-00-049-4007 

96906 

HS39338-41 

• WASHER, LOCK 

EA 

^ 1 

7 

B 

PAOZZ 

9309-00-984-6199 

96906 

HS35206-247 

• SCREW, MACHINE, 

EA 

1 ' 

7 

9 

PADZZ 

5309-00-989-7434 

96906 

HS39 207-263 

•SCREW, MACHINE 

E* 

8 ’ 

7 

10 

PA3ZZ 

5305-00-984-4992 

96906 

MS39 206-232 

• SCREW, MACHINE 

E* 

4 || 

7 

11 

PA3ZZ 

9310-00-082-1404 

96906 

HS27ia3-6 

•HASHER, RAT 

EA 

4 

7 

12 

PADZZ 

5310-00-081-8087 

96906 

NS21 044-H06 

• NUT, SELF LOCK 

SA 

4 

7 

13 

PAOZZ 

9310-00-579-0079 

96906 

MS35333-37 

• WASHER, LOCK 

- 

4 ' 

7 

14 

PAOZZ 

5310-00-680-9344 

97403 

132UE8337 

• WASHER, LOCK EA 

4 j 

7 

IS 

PAOZZ 

9309-00-959-9237 

97403 

I3214E3744N% 

• SCREW, PANEL FASTNER 

4 , 

7 

16 

PAOZZ 

9929-01-071-7019 

74193 

006-10245 

• BOOT, OUST AND M0I8TURE IeA 

1 1 

7 

17 

PAOZZ 

9310-00-902-6676 

96906 

NS21083N3 

• NUT SELF-LOCKING 

EA 

2 ■ 

7 

IS 

XS3ZZ 


97403 

13220E9389-2 

• ARM, ACTUATOR. EA 

1 • 

7 

19 

PAOZZ 

9309-00-984-4983 

96906 

HS3S206-226 

•SCREW, MACHINE ^A 

6 

7 

20 

PAOZZ 

9310-00-579-0079 

96906 

MS39 333-37 

• HASHER, LOCK EA 

6 

7 

21 

PAOZZ 


74193 

JA3-Z79-1 

• CIRCUIT BREAKER jcR 

1 

7 

22 

MOOOO 


97403 

13220E6712-8 

• LEAD, ELECTRICAL ^A 

1 

7 

23 

PAOZZ 

9940-00-143-4760 

96906 

H525036-108 

• •TERMINAL, LUG pA 

1 

7 

24 

PA3ZZ 

9940-00-926-0089 

97403 

13216E6191-2 

• •CLAMP, ELECTRICAL • 

1 

7 

29 

HQQQZ 


81349 

P9086/1-14-9 

• •WIRE, ELECTRICAL FT 

V 

7 

26 

H0300 


974 03 

13220E6712-9 

• LEAD ELECTRICAL 

EA 

1 

7 

27 

PAOZZ 

9940-00- 143-4780 

96906 

HS29036-1Q8 

• •TERMINAL, LUG EA 

1 

7 

2S 

PAOZZ 

9940-00-920-0089 

97403 

1321666191-2 

• •CL AMP, ELECTRICAL, ^A 

1 

7 

29 

HOOOZ 


81349 

N9086/1-14-9 

• •WIRE, ELECTRICAL fj 

V 

7 

30 

HOOOQ 


97403 

13220E6712-1D 

•LEAD ELECTRICAL EA 

1 

7 

31 

PAOZZ 

5940-00-143-4780 

96906 

MS29 036-108 

• •TERMINAL, LUG ^A 

1 

7 

32 

PAOZZ 

9940-00-926-0009 

97403 

13216E6191-2 

• •CLAMPtRECTRICAL EA 

1 

7 

33 

NQOOZ 


81349 

M9086/1-14-9 

• •HIRE, ELECTRICAL 

ET 

1 V 

7 

34 

NOOOO 


97403 

13220E6712-18 

• LEAD ELECTRICAL 

EA 

I 1 

7 

3S 

PAOZZ 

9940-00-143-4774 

96906 

NS25036-153 

• •TERMINAL.LUO 

EA 

1 

7 

36 

PAOZZ 

9940-00-150-4662 

97403 

13216E6192 

• •TERMINAL, OUlCK DISC 

EA 

1 1 

7 

37 

HOODZ 


81349 

H9086/1-16-9 



ET 

! ^1 

7 

33 

PAOZZ 


96906 

MS9241-007 

• PACK INC, PREFORMED 

BA 

^ 1 

7 

39 

PAOZZ 


97403 

13214E3487-2 

•RELAY, PHASE SEQUENCE 

EA 

1 

j 


II 



S&CTIDH n TM S- 412 Q- 33 ^“? 4 >« 


:^r~~r 

illustration I 

121 

SMR 

CODE 

131 

NATtONAt. 

STOCK 

NUMBER 

(4) 

FSCM 

(5) 

part 

NUMBER 

(6» 

DESCRIPTION 

U8A8LE ON CODE 

P) 

U/M 

QTY 

INC 

IN 

UNIT 

|at 

FIG 

NO 

Ibj 

ITEM 

MO 

7 

40 

140300 


97403 

13P1 


fA 

X 

7 

41 

PAOZZ 

5440-00-143-4774 

96906 

MS25036-153 



• «TERM1NAL*LUG 

:A 

4 

7 

4Z 

M03OZ 


61349 

MS 086/1-16-4 



■1 

V 

7 

43 

HOaOQ 



MIL-1-23053/5 CL 

• *SHMINK SLEEVING 

n 

V 





81349 

ASS 1 




7 

44 

PAlZt 

5310-00- 061-8Q67 

96906 

MS21044-N06 

«NUT »S ELF-LOCK I NC*.. 

:A 

3 

. 7 

4S 

PAD it 

5310-00-082-1404 

96906 

MS27183-6 

•WAS HEMt FLAT 

■A 

3 

7 

44 

PA0Z2 

5310-00-279-6813 

97403 

13214C3573-6 

^Nlir.CHFFT SPRlua 

:A 

4 

7 

47 

PAOZZ 

5310-00-877-5797 

96906 

MS2L044fC 

• NJT fSELF-LOCkiHG* 

lA 

8 

7 

44 

PAOZZ 

5949-00-544-6348 

96^06 

M$24192D1 

-iMCLAYn 

;A 

2 

7 

44 

MD300 

97403 

U220E6712-2 

a LEAD fELECTftICALat>-t-^------ - a.a*^.,,.aaaaaaaaaaaaa 

:A 

1 

1 ^ 

50 

|PA3ZZ 

5440- 00-143-4780 

96906 

HS2S 016-108 

»«TEAMINAL LUGa.aa a 

EA 

2 

7 

SI 

NOOOZ 


81349 

N5086/1-14-9 

aaWiREiELECTMtCAL 

'T 

V 

7 

92 

h0300 


47403 

1322086712-4- 

tLEAD ^ELECTRICAL 

tk 

1 

7 

» 

PAQZI 

5440- 00- 14> 4 780 

96906 

MS25 036-108 

^^TFRMINAL LUG* - *.**^«« a*-,**--* 

;A 

2 

7 

94 

HQDDZ 


81349 

MS 086/1 -14-9 

• aWlREtELECTRlCAL 

'T 

V 

7 

55 

HCDOO 


97403 

13220E6712-6 

aLEAO lELECTAICAL 

:A 

1 

7 

96 

PAOZZ 

5940-00- Z43-4760 

96906 

MS25036-108 

• •TERMINAL LUG 

EA 

2 

7 

1 57 

HQOOZ 


61349 

H5086/1-14-9 

• •WIRE* ELECTRICAL 

'T 

V 

7 

56 

PAOZZ 

5961-00-106-5259 

158849 

SS-329 

• RECTlFURt SEMICONDUCTOR 

EA 

1 

7 

54 

PAOZL 

5910-00-822-5661 

81349 

M1LC11015-12 

• CAPACITOR, FIXED. 

lA 

1 

\ 7 

60 

PAOZZ 

5330-00-914-7651 

96906 

MS51 007-12 

• GASKET. a a 

EA 

1 

7 

4L 

PAOZZ 

5^10-00-061-8061 

’ 96904 

MS2L044-N06 

• NUT* SELF-L0CIClN6..aaaaa.a..a 

:A 

4 

7 

62 

PAOZZ 

5910-00-011-3444 

^ 96906 

M$21044N08 

.NUT ^ELF-LOCKINC a. ••••.. .a 

EA 

4 

7 

61 

PAOZZ 

i 5310-00-088-0551 

96906 

MS21044MOA 

• NUT «ELF-LOCIimG.a. a 

EA 

4 

7 

64 

^ PAOZZ 

15330-00- 060-1675 

1 96906 

MS51 007-2 

• GASKETa. 

EA 

I 

7 

65 

PAOZZ 

j 9330-00- 828-3621 

\ 96906 

MS51 007-10 

• GASKET 

EA 

1 

7 

66 

» PAOZZ 



84 87 01 -000-00 22 » 


EA 

1 




! 

41625 

0 




7 

67 

PAOZZ 

j 5355-00-171-2442 

41625 

843310-1 

..KNOB 

EA 

I 

7 

6B 

i PAOZZ 

5310-00- 584- 788fi 

f 96906 

MS3533a-32 

tl&CURP I/lClC *****•*••••••.*.*** **•*••••*.* **.• •• •••••* m mm m m 

£ A' 


7 

i " 

1 PAOZZ 

» 5365-01- 090-207C 

1 97403 

13211 E8376-5 

..SPACER, SLEEVE a 

■A 

2 

7 

! 70 

1 PAOZZ 

J 5340-00-247-6221 

) 96906 

M521 10403 

..CLAMPi LOOP 

EA 

2 

7 

1 

. PAOZZ 

5305-00-984-6191 

» 96906 

MS35 2 06-2 4 8 

..SCREW, MACHINE a 

EA 

2 

7 


PAOZZ 

^ 2990-00- 4 51-4 63 B 

1 41625 

A3 76 93 

..CONTROL ASSY 

EA 

2 

7 

- 

XBOZZ 

1 

J 

97403 

t3220E5386 

..PIATE, actuator 

EA 

1 





SECTION II TH S-4l20-33q-Z4P 


<1> 

illustration 

12] 

<3) 

NATIONAL 

STOCK 

NUMBER 

(4) 

FSCM 

15) 

PART 

NUMBER 

m 

DESCRIPTION 

USABLE ON CODE 

IT) 

U M 

(8) 

□ TV 
INC 

IN 

UNIT 

w 

FIG 

ISO 

lb] 

ITEM 

NO 

SMR 

CODE 

8 

1 

XB32Z 


97403 

13214E3412 

•COVER 

■A 

j 

1 

8 

2 

H0300 



ASTH-D-1056-SBE- 

..STRIP^SEALING 

;h 

V 





8L366 

42-CF2 .125 STK 



J 

6 

3 

NOQOO 



ASTH-0-I0S6-SBE- 

• .STRIP, SEALING MFR FROM ASTN-D-1056, 1/8 fN*X 5/16 IN.X 


4 

V 





61346 

62-CF2 .125 STK 

6.125 IN.LC 


j 

8 


PAQZZ 


94222 

12-11-303H-8 

• •SCREW 

EA 

♦ ' 

8 

5 

PA3ZZ 

5310-00-880-9364 

97403 

13211E8337 

• •UASHERaOCK 

tA 

1 

6 : 

6 

a 

X83ZZ 


974G3 

13222E6356 

• BRACKET^* 

EA 

• i 

8 

7 

PAQZZ 

5305-00-964-6988 

96906 

MS35206-228 

.SCREMf MACHINE 

=A 

^ j 

8 

8 

PA02Z 

5965-00-007-7669 

022 80 

1600-5590-3 

• RELAYtSOLIO STATE 

:A 

! 

1 : 

B 

9 

PAQZZ 

5310-00-081-8087 

96906 

HS21 064-ND6 

.NUT SPI P-i nrK iNn 


f 

a 

10 

HQ300 


97603 

i3220E6702-27 

• LEAD, ELECTRICAL , 

"A 

:A 

1 I 

8 

11 

PAQZZ 

5960-00-283-52 80 

96906 

KS25036-106 

• •TERHINALUUG***.* * 

:A 

1 

6 

12 

HDQOZ 


81369 

H50d6/l-l6-9 

..WIREtELECTRICAL 

= T 

v' 

8 

n 

HD300 


97603 

13220E6702-28 

• LEAD, ELECTRICAL •., 

'A 

1 1 

a 

lA 

HQQOZ 


61369 

H50a6/l-l6-9 

..WiREfELECTRICAL 

FT 

V 

a 

15 

HDQGO 


97603 

1322 0E67O2-29 

• LEAD. ELECTRICAL 

EA 

1 

8 

16 

PAQZZ 

5960-00-163-4776 

96906 

HS2S036-153 

..TERKINALtLUGt 

-A 

J 

8 

17 

KODOZ 


81369 

M90B6/1-16-9 

• •H1RE« ELECTRICAL 

= T 

1 

V 1 

B 

18 

MOQOQ 


97603 

13220E6702-33 

• LEAD ELECTRICAL 

EA 

1 

1 1 

8 

19 

PAQZZ 

5960-00-163-6776 

96906 

HS25036-153 

• •TERMINAL, LUG pA 

1 

8 

20 

HOQQZ 


81369 

H5086/1-16-9 1 

• •WIREtELECTRICAL pT 

V 

8 

21 

HOQOQ 



MIL-1 -23053/5 CL 

• SHRINK, SLEEVING 

=T ' 

V 





81369 

ASS 1 




a 

22 

PAQZZ 

5310-00-877-5797 

96906 

MS21044N3 

• NUT, SELF-LOCKING ' 

6 

8 

23 

XBQZZ I 


01349 

MU- T-55 164/3 | 

•TERHINAL BOARD. I 

= A 

1 

8 

26 

KOQOO 


97603 

13220E6712-5 

• LEAD, ELECTRICAL 

1 

6 

25 

PAQZZ 

5960-00-143-6776 

96906 

HS25036-153 

• •TERMINAL, LUG 

5A 

1 

8 

26 

PAQZZ 

5960-00- 163-6780 

96906 

HS25036-108 

• •TERMINAL, LUO EA ‘ 

1 

a 

27 

MOOOZ 


01349 

M50B6/1-16-9 

• •WIREtELECTRICAL 

=i i 

V 

8 

28 

NOQDO 


97403 

il3220E67l2-3 

• LEAD, ELECTRICAL 1 

1 

8 

29 

PAQZZ 

5960-00- 163-6700 

96906 

MS25036-10a 

• •TERMINAL, LUG tA ’ 

\ 

8 

30 

PAQZZ 

5960-00-163-6776 

96906 

MS25 036-1 53 

• •TERMINAL, LUG 

“A ' 

1 

6 

31 

HDQOZ 


61349 

K5066/1-16-9 

• •WIREtELECTRICAL 


V 

6 

32 

NOQOO 


97403 

13220E6712-1 

• LEAD ELECTRICAL feA ’ 

1 

8 

33 

PAQZZ 

5960-00-163-6780 

96906 

MS25036-10e 

• •TERMINAL, LUG pA ' 

1 

8 

36 

PAQZZ 

5960-00- 163-6776 

96906 

MS25036-153 

••TERMINAL, LUG. 

EA 

1 

8 

35 

HDQOZ 


01349 

M5006/1-14-9 

• •WIREtELECTRICAL 

FT 

V 

8 

36 

PAQZZ 

5310-00-001-8087 

96906 

HS21064-N06 

•NUT, SELF-LOCK INC*... 


2 , 

a 

37 

H0300 


97403 

I3220E6712-30 

.LEAD, ELECTRICAL 

EA 

1 


8 

38 

PAQZZ 

3960-00-163-6774 

96906 

HS25036-153 

• •TERM INAL, LUG 

EA 

1 




SECT low n TM 5-4 i20-»3 39-24 P 


ID j 

iLLUStRATlON 1 

(2) 

SMR 

CODE 

<31 

NATIONAl. 

STOCK 

NUMBER 

«) 

rscM 

(S) 

PART 

NUMBER 

(6) 

DESCRIPTION 

USABLE ON CODE 

(7) 

U/M 

{8) 

QTY 

INC 

IN 

UNIT 

fiG 

no 

{b) 

ITEM 

NO 

8 

39 

poir 

5940-00-283*5280 

96906 

HSZ5 036-1 06 

• «TERH1HM.»LUG 

:A 

1 

8 


HQ30Z 


81349 

H5 086/1-16-9 

• ELECTRICAL * 


V 

8 

Al 

XB3Z2 


97403 

I3214S3B04 

^TERMINAL BOARD*# 

Ik 

1 

8 


HD3Q0 


97403 

1322QE6712-32 

• LEAD ELECTRICAL 

Ik 

1 

8 


PA3ZZ 

5940-00- 143~4774 

96906 

HS25 036-153 

• •TERMINALtLUG** * 

zk 

2 

8 


HQQDZ 


81349 

H50B6/1-16-9 

• •U|RE«ELECTR1CAL * 

*T 

V 

8 

<5 

K0003 


97403 

13206E671 2-34 

.LEAD, ELECTRICAL 

3A 

1 

a 

hh 

PA3ZZ 

5940-00- l4>-4774 

96906 

HS25036-153 

• •TERMINAL# LUG * 

\k 

2 

8 

47 

H03DZ 


81349 

H50a6/l-l6-9 

• •WIRE, ELECTRICAL 

=T 

V 

a 

48 

PA3ZZ 

5920-00- 93 V5442 

71400 

KAt5 

• FUSEtCARTRlOGE.*««*« 

!A 

1 

a 

49 

PA3ZZ 

5305-00-059-4552 

96906 

MS35 190-237 



:A 

4 

8 

50 

PA3ZZ 

5920-00-2 40-4066 

71400 

4515 

• PUSE BLOCK. 

:A 

1 

a 

51 

HD] DO 



ASTH-D-710 ELEC- 

•INSULATION MEG FROM ASTH-D-TIO *031 $TK X *750 X 2*560 LG** 

m 

V 





81346 

ORADE COLOR GREY 




a 

52 

PAOZZ 

5920-00-280-4431 

81349 

Ml L-P-15160/9 

• FUSE 

■A 

1 

a 

53 

X83ZZ 


97403 

13211E3784 

•FUSE Block * * * 

;A 

1 

8 

54 

H03DO 



AS7M-0-710 ELEC- 

• INSULATION MFG FROM ASTM-D-710 *031 STK X 1*310 X 2*560 LG* 

SH 

V 





81346 

GRAOE COLOR GREY 




a 

^ 55 

PA32Z 

5310-00-081-8087 

96906 

K52i044-N(>6 

.1 MiT .5Pi F->^L nrir tMR 



B 

54 

PA3ZZ 

5305-00-069-3001 

96906 

HS35206-231 

• SCREMiMACHINE 

:A 

2 

e 

57 

PAOZZ 

5305-00-964-4988 

96906 

HS352O6-220 

•SCREHtHACHIKE 

EA 

1 

a 

sa 

PAOZZ 

5310-00-062-1404 

96906 

MS27 183-6 

.MASHER* a AT * 

!A 

1 

8 

55 

1 M03QO 

1 

97403 

13220E6712-7 

• LEAD ELECTRICAL 

:A 

1 

8 

60 

PAOZZ 

! 5940-00- 143-4794 

I 

96906 

MS2S036-'1U 

• •TERMINAL, LUG 

?A 

X 

8 

61 

PAOZZ 

1 5940-00-143-4777 

1 

96906 

MS25036M9T 

.•TERMINAL*LUG 

^A 

1 


62 

1 HQOOZ 

i 

61349 

1 M5086/lMa-9 

• •MIRE*ELECTRICAL * * 

=T 

1 

V 1 


63 

PA3ZI 

5310-00-677-5797 

96906 

MS21044H3 

• NUT, SELF-LOCKING 

•A 

\ 

X 


64 

PAOZZ 

5310-00-045-3296 

^ 94906 

1 MS35338-43 

• WASHER, LOCK 

?A 

1 


65! PAOZI 

5310-00-014-5650 

' 94906 

M$27183-42 

•WASHER, RAT ...••••. 

:A 

2 1 


66 

1 

jPAOZZ 

1 

! 

i 5305-00-964-6213 

1 

f 

1 

96906 

MS35206-266 

• SCREW, MACHINE * 

:A 

< 1 





1 

1 

<21 

(3) 


IS) 

1 ILLUSTnATION | 






lb) 


NATIONAL 



F(0 

ITEM 

SMR 

STOCK 


PART 

NO 

NO 

CODE 

NUMBER 

FSCM 

NUMBER 


( 6 ) 

OESCflJPTION 


TH 5-^120-339-24? 


U8ABIE ON CODE 


MOOOO 97403 13220E6707 

1 PA3ZZ 9935-00-046-2329 96906 HS3106R20-27S 

2 XB322 5340-00-023-9322 96906 HS29291-16 

9 HOaOZ 01349 N5006/1-16-9 

4 MOOOO HIL-T-43439 TYPE 

01349 1 FINISH 0 SIZE3 

5 PAQZ2 9940-00-143-4774 96906 WS25036-153 

HD3Qa 97403 13220E6700 

t PAOZZ 9940-00-143-4774 96906 NSZ5036-153 

2 PAOZZ 5961-01-054-4150 09214 1N1699 

3 MDOOZ 01349 H5006/1-16-9 


•UlfllNG HAANESS 

4 • CONNECTOR , ELECTRICAL . 
• •PLUGt PROTECTIVE, .4. ..4 
4.WiRE«ELECTR]CAL 

4. TAPE, LACIHG.. 4 4 4 . 44 4 4 4 


44 TERHINAL,LUG 

•WIRING HARNESS 

••TERHINALfLUG 

• 4 S EN I CONDU CTOft DEVICE . 

• •WlREfELECTRlCAt 




TH 5-Al20-339-‘24P 


SECT ION n 


m 

iLLUSinATlON 

(2) 

SMfl 

CODE 

t3> 

NATIONAL 

STOCK 

NUMBER 

(4J 

PSCM 

<5) 

PART 

NliMfiER 

(6) 

□ESCRiPTfON 

USABLE ON CODE 

(T> 

U/M 

(81 

CTY 

INC 

IN 

UNIT , 

flQ 

NO 

w 

ITEM 

NO 

LI 

1 

PAOZZ 

5945- 0(H 630-6933 

77342 

PH4030 

RELAY, ELECTROMAGNET 

;A 

2 

ll 

2 

MOOOO 

6150-00-107-3741 

97103 

13 2L4E3587 

LEAD ASSY, ELECTRICAL REFER TO FIG 1 2 FOR PARTS BREAKDOWN 

EA 

1 

11 

3 

Nooao 


97403 

13218E9902 

WIRING HARNESS REFER TO FIG 13 FOR PARTS BREAKDOWN 

:A 

1 

11 


PA3ZZ 

5935-00-221-0620 

96906 

NS2a043-20D 

COVER, ELECTRICAL 

■A 

1 

11 

5 

><0300 


97403 

13220E6709 

HIRING HARNESS REFER TO FIG 14 FOR PARTS BREAKDOWN..... 

:A 

1 

LL 

& 

PAOZZ 

5305-00- 068-0505 

96906 

HS90726-5 

SCREW, CAP, HEXAGON 

■A 

1 

11 

7 

PA3ZZ 

5310-00-809-4058 

96906 

HS27ia3-lO 

WASHEfttFLAT..... 

:A 

1 

11 

6 

PA3ZZ 

5305-00-993-1848 

96906 

MS35207-265 

SCREW, MACHINE 

?A 

2 

1 1 

9 

PAOZZ 

5310-00-045-3296 

96906 

KS3533d-43 

WASHER, LOCK 

;a 

2 

11 

10 

PAOZZ 

5340-00- 726-9317 

96906 

NS21919DG9 

CLAHP, LOOP 

•A 

2 

11 

11 

XBOZZ 


97403 

132liea376-l 

SPACER 

:A 

2 

11 

12 

H03CD 


97403 

13220E6712-21 

LEAD ELEC. K7-C3 TO K8-A3 

:A 

1 

11 

13 

HQOOO 


97403 

1322066712-19 

LEAD ELEC. KT-Cl TO KB-Cl.*... 

:A 

1 

11 

U 

HQ 3 00 


97403 

13220E6712-20 

LEAD ELEC. K7-01 TO Xe-Dl 

:A 

1 

11 

15 

HOQOO 


97403 

13220E6712-22 

LEAD ELEC. K7-03 TO K8-B3 

:A 

1 

11 

16 

M03OD 


97403 

1322066712-36 

LEAD ELECT. XT-A3TQ K7-61 

;A 

1 

n 

17 

PAOZZ 

5940-00-143-4774 

96906 

HS25036-193 

.TERMINAL, LUG... 

U 

8 

11 

la 

H00Q2 


81349 

H90a6/l-16-9 

•WIRE, ELECTRICAL 

ST 

V 

11 

1 

1 

19 

PAPZZ 

5325-00-263-6632 

96906 

HS354e9-6 

i 

GROM MET, NORM ET ALL IC 

SA 

\ 

1 



TM 5-4120-339-24P 



Flguf»12. Wiring Hom«M. 132T463M7 TM6-4120-339-24P/12 


32 





n\ 

__ 

m 

|3) 

(41 

(5) 

(ai 

JL LUSTRATION [ 





DESCRIPTION 

w 



NATIONAL 




FIG 

ITEM 

SMn 

STOCK 


PART 


WO 

NO 

CODE 

NUMBER 

FStiM 

NUMBER 

USABLE ON COC>£ 

%2 


! 

Naoo2 


97403 

13214E3987 

UAD A$S£»1BLVt ELECTRICAL * 

12 

1 

PADZi: 

5935-00-035-4209 

96906 

M$3100R16S1 PM 


12 

2 

KBDZZ 

9340-00-823-5322 

96906 

HS25251-16 

LUG, PROTECTIVE* 

12 

3 

HODQZ 


01349 

H5 08 6/1-1 6-9 

•MIRE, ELECTRICAL 


4 

PAOZZ 

9940-00-143-4790 

96906 

MS29 036-1 08 





T« 5-4120-33^-24P 


SECTION 11 


1 

[ ILLUSTRATION 

(?i 

SMR 

CODE 

13) 

national 

STOCK 

NUMBER 

(4) 

FSCM 

(5) 

PART 

NUMBER 

m 

DESCRIPTION 

USABLE Oil CODE 

(ft 

U'M 

(8) 

QTY 

INC 

IN 

UNIT 

{a) 

FtO . 
NO 

(b) 

ITEM 

NO 

13 


HOOOQ 


97403 

1321869902 

WIRINO HARNESS.* 

A 

1 

13 

1 

PA3ZZ 

S93V>0(H 847-6124 

96906 

«S3106fl32-6S 

• CONNECTOR , ELECTRlC^kL 

A 

1 

13 

2 

Hooao 



MfL-7-43435 TYPE 

.TAPE tACING 

T 

V 





81349 

1 FINISH B $IZE3 




13 

3 

PAOZZ 

5975-00-937-3680 

49367 

OS92100 

.CONNECTOR BOX , ELECTRICAL 

A 

2 






1321108100 

-tSHlTCHf thermostat 


1 

1 3 

13 

4 

5 

X83ZZ 


97403 

1322065672 

.PLATE, CONNECTOR 

A 

1 

13 

6 

NQ30Z 


81349 

M5 086/1-12-9 

•WIRE .ELECTRIC At 

T 

V 

13 

7 

PA3ZZ 

5935-00-926-7865 

96906 

HS3100R20-4P 

. CONNECT OR, 

A 

1 

13 

8 

XBOZZ 




^CONNECTOR, PLUG * 

EA 

1 

13 

9 

HOQOZ 


B1349 

M50II6/1-16-9 

.WIRE* ELECTRICAL 

T 

V 

13 

10 

XB3ZZ 

5340-00-823-5322 

96906 

MS25251-16 

. PLUGf PROTECT IV Et 

'A 

2 

13 

11 

PAOZZ 

5935-01-068-7478 

96906 

NS3106R16S1SM 


A 

1 

13 

12 

HDOQZ 


61349 

H50B6/1-14-9 

• WtRE.ELECTRICAL 

‘T 

V 

13 

13 

PAOZZ 

5935-00-816-8646 

96906 

HS3106R20-15$ 

• CONNECTOR , ELECTRICAL 

=A 

1 

13 

14 

HOOOZ 


81349 

H5086/1-16-9 

•WtREfELECTRfCAL 

:T 

V 

13 

15 

PAOZZ 

5940-00-143-4774 

96906 

MS25036-153 

•TERNINAL.LUG 

:A 

2 

13 

16 

PAOZZ 

5935-00-816-4802 

96906 

KS3106R10SL3P 

•CONNECTOR , ELECTRICAL 

:A 

1 

13 

i 

17 

! 

NQOQZ 


01349 

H5086/1-16-9 

i 

•WIREfELEaRKAL 

■T 

V 

1 

1 

1 

1 

1 

1 





SECT lOH 

11 



7H S-4120-339-24P 



(1> 

12} 

(3> 

{*) 

15} 

18) 

17] 

16] 

illustration 





description 


OTV 


lb) 


national 





INC 

FIG 

ITEM 

SMR 

STOCK 


PART 



IN 

NO 

NO 

CODE 

NUMBER 

FSCM 

number 

USABLE ON CODE 

U 

A UNIT 

14 


KDlOtl 


97403 

1322 0^6709 

•UlftlHO HAHNESSa 

\ih 

1 

1 

^ 1 

14 

1 

PAD 22 

5939-00-801-6623 

96906 

HS310 0828-1 IS 

• CONNECTOR, ELBCTniCAl* 

h 

1 

14 

2 

K8022 

9939-00-969-9303 

96906 

MS25231-12 

• PLUG* END SEALt^IiECTRlCAL 


4 

14 

3 

HOOOO 



MIL-T-43435 TYPE 

•TAPE, LACING 

ft 

V 





81349 

1 FINISH B SI2E3 




14 

4 

K0DO2 


81349 

K90B6/IM6-9 

•NtREt ELECTRICAL 

1 

V 

14 

3 

PA022 

5939-00-792-2793 

96906 

HS3t 06828-1 2P 

• CON KECT OR ^ ELECTRICAL 


! 

14 

6 

X8022 

3340-00-823-9322 

96906 

MS23251-16 

• PtU Gt PROTECT IV Et 

^A 

1 

1 

14 

7 

PAD 22 

3940-00-143-4777 

96906 

«S25 036-157 

•TERMINAL LUG 

?A 

1 

14 

8 

HOQG2 


81349 

H9086/1-10-9 

•MIREff ELECTRICAL 

= T 

V 

14 

9 

PAD 22 

5940-00-143-4794 

96906 

KS25036-112 

•TERHlNALfLUG 

•A 

1 

14 

10 

PA022 

5940-00- 143-4774 

96906 

HS25036-193 

• TERMlNALfftUG 

=A 

3 


11 

PA022 

9930-00-396-2244 

1 

1 

1 

i 

1 

*2A47 

i 

i 

1 

1 

I 

1 

i 

1 

1 

6P$306N403N2a9L 

i 

•SWlTCHtPRESSURE^^., 

1 

1 

1 

1 

j 

! 

■i 

1 

;A 

6 

1 

1 

V 

1 


3 







in 

iLLUSrRATtON 

12) 

(3) 

NATIONAL 

STOCK 

number 

(4> 

fscm 

PART 

NUMBER 

(6) 

DESCRIPTION 

USABLE ON CODE 

U/M 

(6) 

QTV 

INC 

tN 

UNIT 

1 w 

fiG 

NO 

(bi 

ITEM 

NO 

SMR 

CODE 







j CROUP 05 REFftIGERANT SVSTEH 



15 

1 

PAFZZ 

5305-00- 857-5*67 

96906 

HS91 22-03 

SCREKtHACHINE. 



15 

2 

PAPZZ 

5310-00- 609-8546 

96906 

HS271B3*-8 

WASHER, FLAT 



IS 

3 

PAFF2 

4130-01-057-2638 

97403 

13220e0607 

COI Li EVAPORATOR 



15 

4 

PAFZZ 

5320-00-117-6538 

96906 

HS20426AD3-4 

.RIVET ,60.10 CSK , 

=A 

12 

15 

5 

PAFZZ 

5310-00-772-3720 

96906 

MS21075U 

• NUT, SELF LOCKING tttr,. 

5A 

6 

15 

6 

PAFZZ 

4730-00-932-0570 

96906 

MS35920-3 

REOUCEfttTUBE 

=A 

1 

15 

T 

HFFFF 


01346 

ASTH-B280 «90 PO 

TUBE, COPPER .SOOSTR 


V 

15 

a 

PAFZZ 

5640-00-580-6276 

77464 

169 

TAPE, INSULATION 

:A 

V 

18 

9 

HFFFF 


01346 

ASTH-B260 .79 OD 

TUBE, COPPER .750STK 

=t 

V 

18 

10 

PAFZZ 

4730-00- 021-9184 

97403 

13211E4043-12 

TEEiTUBE 



IS 

u 

PA3ZZ 

5325-00-276-6100 

96906 

N$35489-14 

GROHHET* NONHETALLIC.. 



18 

12 

HFFFF 


81346 

ASTK-B280 .37500 

Tuae, COPPER .375STK 

= T 

V 

18 

1) 

PAFZZ 

4820-00-112-0047 

97403 

1321403968-2 

VALVE, EXPANS ION 

EA 

1 

18 

14 

HFFFF 


61346 

ASTH-B2ao .25 OD 

TUBE, COPPER .250STK 

= T 

V 

IS 

IS 

PAFZZ 

4730-00-906-3194 

96906 

NS35842-n 



SA 

4 

IS 

14 

PAFZZ 

4720-00-269-7060 

97403 

1321108323 

HOSE, DRAIN 

5A 

2 

18 

17 

^PAFZZ 

5305-00-063-3503 

96906 

MS24693-S50 

SCREW, 

“A 

2 

18 

la 

PAFZZ 

5310-00-060-2039 

96906 

KS21 044008 

Nl|T, S f LF-I OCK ING- ti.i 



15 

19 

PAFZZ 

5340-00-106-0551 

96906 

HS21 104-010 

CLAHP, LOOP * 

EA 

, 2 

15 

20 

K6DZZ 

4710-01-091-3906 

97403 

13214E3484 

1 TUBE, 8ENTt MET ALL IC..«. 

EA 

1 , 

15 

21 

xaszz 


97403 

1321108410 

•SEAT, Q Ait CHECK 

EA 

1 


22 

?AFZZ ; 

1 

5315-00-234-1856 

96906 

HS24665-155 


EA 

Z 

15 

23 

1 PAFZZ j 

5360-00- 240-6526 

97403 

132UEB412 

SPRING, HELICAL, COMPRESSION 

:A 

2 

15 

24 

PAFZZ ' 

3 UO- 00- 136-2696 

97403 

13211E6411 

BALL, BEARING 

SA 

2 

15 

25 

XBOZZ 


97403 

1321403486 

TUBE, drain 

EA 

1 

15 

26 

XfiOZZ 


97403 

1321108410 

•SEAT, BALL CHECK... 

:A 

1 ' 

15 

27 

PAFZZ 

5305-00-993-1848 

96906 

HS35207-265 

SCREW, MACHINE 

EA 

6 

15 

2a 

PAFZZ 

5310-00-821-2366 

97403 

1321403469 

WASHERfFLAT 

EA 

6 

15 

29 

PAFZZ 

4130-00-902-1402 

1Q695 

76G2-224 

COOLING COIL, AIR 

EA 

1 

15 

30 

PAFZZ 

5930-00-396-2244 

82647 

6P5306H405N2aSt 

SWITCHfPRESSURE 

EA 

1 

IS 

31 

PAFZZ 

4730-00-769-3961 

41947 

A13963 

COaPtINC TUBE 

EA 

1 


32 

PAFZZ 

4730-00- 021-9184 

41947 

H40350 

TEE TUBE ANGLE 


1 

15 

33 

PAFZZ 

4730-00-926-9649 

97403 

1321403411-1 

TEE, PIPE TO TUBE 


1 

IS 

34 

PAFZZ 

5305-00-999-3442 

96906 

HS39 207-268 

SCREW fMACHINE... 

bA 

6 

IS 

3S 

PAPZZ 

5310-00-077-3797 

96906 

HS21044N3 

NUT, SELF-LOCKING 

r 

3 

IS 

36 

mil 


97403 

1321100376-1 

SPACER, 

Isa 

7 

IS 

37 

PAFZZ 

S3 40- 00-943- 4394 

96906 

HS219L90(;6 

CLAMP, LOOP 

EA 


IS 

3B 

PAFZZ 

4730-00-263-6460 

96906 

HS39 929-3 

TEE, TUBE 

EA 

; 2 

15 

39 

PAFZZ 

4730-00-018-7770 

97403 

1321104043-6 

TEE, TUBE 

!A 

3 


n 




TM 5-4U0-330-24P 


SECTION n 


iLLUSTRAttOrv 


(a) 

FIG 

NO 


ITEM 

NO 


m 


sun 

CODE 


NATIONAL 

STOCK 

NUMBER 


PART 

NUM&ER 


m 

DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


QTY 

INC 


15 

IS 

15 

iS 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 


40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 


PAFFF 

PAOZZ 

PAPZl 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

XUZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFFZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

X&FZZ 


5330- QO- A02-A64S 
A730"00-24V91S3 
5305-00-984-6194! 
5305-00-984-6193 
5310-00-045-3299 
5340-01-026-3363 

5305- 00-980-7435' 
5340-00-543-4394 
4820-00-073-8405 
4730-00-143-8933 
4130-01- 046-2139 
4540-00-174-0039 
5310-00-984-3806 
5310-00-167-0767 

5306- 00-235-4727 
5310-01-032-4615 
5310-00-401-3365 
5365-01-114-0777 


93781 

93781 

93781 

96906 

96906 

96906 

96906 

97403 

96906 

96906 

98930 

97403 

97403 

65586 

96906 

88044 

97403 

97403 

974 03 

97403 


5-70157 

7M996 

P45-U 

HS35 927-3 

HS35206-246 

HS35206-245 

MS35338-42 

13214E3592-1 

MS35 207-264 

M5219190G6 

C1503-01 

13214E3411-3 

13208E4162-7 

C209 

HS5l 922-9 

AM970-5 

132UE8166 

1321483476 

132118S170 

13214E3659 


VALVE, SOLENOID... 
.CQIli AND HOUSING. 


.SEAL . 


HA 

SCREW. HACHINE..C M 

SCREW, HACHINE ^ 

WASHER. LOCK 

BRACKET, DOIBLE ANGl 

SCREW, HACHINE.*.,^ 

CLAMP LOOP 

VALVEfSAFETY RELIEF...... 

TEE. PIPE TO TUBE 

COMPRESSOR. refrigeration 

.HEATING ELEMENT.*... ^A t 

I 

NJT, SELF-LOCKING ^A 

WASHER, Ft AT...,. ^A 

BOLT, EXTERNALLY relieved * 

EA 


WASHER. 

SPACER. 


2 : 

'! 

i : 

1 1 


I . 
^ ! 

" i 
" , 

1 

s 

1 ; 
1 . 
I ’ 

’ ! 
4 I 

•! 

8 ! 

4 


L i 





TN 5-4t20-33^?4P 


SECTION It 


HJ 

.US7RATION 

| 2 | 

SMfl 

CODE 

(.3) 

NATIONAL 

STOCK 

NUMBER 

(4) 

TSCM 

(5) 

PART 

NUMBER 

m 

DESCRIPTION 

usable on code ^ 

f7J ' 

J^M 

fSJ 

QTY 

INC 

IN 

UNIT 

w 

= 1G 

W 

item 

MO 

L4 

1 

PAPZI 

4820-01-03 6-8231 

97403 

13214E3785-2 

VAtVE« FlCPANJUqit^ ' 

A 

1 

U ; 

2 

PAF2Z 

4730-00-622-1274 

97403 

13211E3799-1 

REDUCER*TU 86 » 

A 

1 

16 

3 

PAFZZ 

5325-00-286-6047 

96906 

MS35489-1 

GROHHFTrNONHETALLlC 

A 

1 

16 

4 

PA0 2Z 

5325-00-263-6632 

96906 

HS35489-6 

GftOHHETfNONMET ALL1C 

A 

1 

16 

5 

PAFIZ 

4730-00-264-9151 

96906 

MS35927-2 

COUPLINGiTUBE... * 

A 

1 

L 6 

5 

PAF 77 

5305- 00-964-61 94 

96906 

HS35 206-246 

SCRFWi MACNINF * 


5 

16 

7 

PAFZZ 

5310-00-045-3299 

96906 

MS3533B-42 

E 

A 

7 

16 

8 

PAFZZ 

5310-00- 609-8544 

96906 

MS27 183-7 

WASHERf fiat 

A 

5 

16 

9 

XBFFF 


97403 

13214E3419 

BRACKET * * 

A 

1 

16 

10 

PAFZZ 

5310-01-043-5788 

96906 

NS27130-S13K 

.NUT, PLAINtBl INDr RIVET 

A 

2 



PAF £Z 


784 6 2 

5A-K13 

I NOIC AT OR, SlOKT**-^>--«---. •»*.««. I. 

A 

1 

16. 

12 

PAQZZ 

5305-00-984-4984 

96906 

MS35 206-2 27 

SCREH ^MACHINE 

A 

A 







UA<:MlMl.t flTK ... 

s 

4 

16 

14 

PAFZZ 

4730-00-189-2737 

96906 

MS35872-2 

NUT, TUBE COUPLING*.^ * 

A 

3 

16 

15 

PAFZZ 

4620-01-015-6690 

97403 

13219E9499-1 

VALVEfCtOBE. .... 

;a 

2 

16 

16 

PAFIZ 

5305-00-984-6195 

96906 

MS35206-247 

$CR6>f,MACH1NE.4 4«« * 

:A ' 

>A 

1 

1 

16 

16 

17 

18 

PAQZZ 

9310-00-823-8804 

96906 

FS27 163-9 

WASHER, FLAT 

:A 

1 

16 

19 

PAFZZ 

5310-00-809-8544 

9690A 

1 MS27183-7 

HASHER, PLAT 

:A 

1 

16 

20 

PAFZZ 

4730-01-092-3835 

97403 

13219E9540 

CAP ANO CHAIN 4« 4 

EA 

2 

16 

21 

XaOQO 


97403 

13220E6722 

BRACKET^ SERVICE 4 . • 4 4 . 44 . • . 

FA 

1 

16 

22 

PAOZZ 


96906 

HS27130-S93 

• NUTiBLlNO RIVET 

;A 

A 

16 

23 

: X8FFF 


97403 

1321463570-1 

! 

•A : 

1 

16 

24 

PAFZZ 

5320-00-117-6938 

96906 

HS20426A03-4 

4 RIVET, SOLID 

EA 

9 ^ 

16 

29 

PAFZZ 

5310-00-680-4985 

802 05 

NASI 031 A06 

4 NUT, SELF-LOCKING 

:A 

A 

16 

26 

PAFZZ 

S 930- 00- 275- 7 8 CO 1 

97403 

13211EB404 


EA 

1 

16 

27 

PAFZZ 

5930-00-312-4115 

97403 

13214E3794 



:A 

EA 

1 

1 

16 

28 

HOOOO 


97403 

13ZZ0CO712 Zo 



16 

29 

PAOZZ 

5940-00-143-4774 

96906 

HS25036-153 

.THRHlNALtLUG 

EA 

2 

U 

30 

Hoonz 


61349 

H5066/1-16-9 



-T 

V 

U 

31 

PAFZZ 

4820-00-106-1973 

97403 

132! 463742 

VALVE, EX PAHS ION 

E* 

1 

16 

32 

PAFZZ 

7510-00- 852-8179 

81349 

mL-T-2Z085 


a 

V 

16 

33 

HOQOQ 



mi- P-15 280 FORK 


EA 

V 





81349 

T «501[>X*50WAU 




16 

34 

PAFZZ 

4730-00-203-4922 

97403 

132im043-ll 


5A 

1 

16 

39 

PAFZZ 

4730-00-821-3037 

97403 

13216E6176-3 


;ea 

1 

16 

i 

PAFZZ 

4730-00-254-6449 

97403 

1321666190-3 


EA 

1 

16 

37 

PAFZZ 

5305-00-993-2738 

96906 

HS35 207-280 


?A 

3 

16 

30 

PAFZZ 

5310-00-582-5 565 

96906 

HS35338-44 


!A 

3 

16 

39 

1 

PAFFZ 


97403 

1321168406-1 

CLAHP LOOP 

EA 

2 

■~Tr 



SSCT lOH H TH g^iV12(H339^24P 


(1l 

ILLUSTflATiON 

<2| 

(3> 

f-0 

(5> 

16) 

17) 

)6> 

(M 

FIQ 

HO 

(bl ‘ 
ITEM 
rjQ 

SMH 

CODE 

NATtOWAL 

STOCK 

number 

FSCM 

PART 

NUMBER 

USABLE ON CODE 

U/M 

OTV 

INC 

IN 

UNIT 

it 

40 


5310-00-371-7359 

96906 

HS21076-L4 

«NUr SELF LOCK PLATE 

:A 

1 

it 

41 


5320-00-005- 6296 

Uei9 

CCft264&S3-4 

«ftIVETtBLtND 

EA 

2 

It 

42 

PAFlZ 

9305-00-996-05«e 

96906 

HS3520T-287 

SC(tBl,HACHlME 

:A 

? 

16 

43 

PAFZZ 

5310-00-043-0520 

96906 

US 35 65 0-3 2 52 

NUT t PLAIN* HEX AGON 

:A 

7 

lb 

44 

PAFZl 

5310-00-582-5965 

96906 

MSa5338-44 

UASHERiLDCK 

EA 

1 

u 

4S 

KBFZr j 


97403 

13 2UE3798-2 

RECEIVER. 

EA 

\ 

u 

46 

PAFZZ 

4730-00-184-2739 

96906 

NS35 872-3 

NUT (TUBE COUPLING 

:A 

Z 

16 

4T 

PAFFF 


97403 

132Lie04O6-2 

BRACKET ASSEHBtV 

EA 

L 

16 

48 

PAF2Z 

5310-00-771-7359 

96906 

HS21076-L4 

.NUT, SELF LOCK PLATE^. 

EA 

1 

it 

49; 

PAPZl 

5320-00-005-6236 

11815 

CCR264SS3-4 

.RIVETtBLiNO * * 

EA 

2 

It 

50 

PAFZl 

5305-00-088-8923 

96906 

HS35 207-285 

SCREUf MACHINE 

;A 

1 

it 

91 

PAFZZ 

5310-00-582-5969 

96906 

MS35338-44 

UASHERtLOCK 

EA 

1 

it 

1 

M 

PAPZZ 

9310-00-043-0520 

96906 

HS3565C-3252 

NUT* PLAIN, HEXAGON 

EA 

j 1 

16 

93 

PAFZ2 

4130-00-572-4709 

70255 

EK-OSa 

DEHYDRATOR, OES ICC AN* . 

:A 

1 




J 






TH »-4l2M3^-2%P 


[ — ^ 

r~ 

(21 

(3) 

(4) 

i5) 

{B> 

H 

m 

[ dLLUSTRAriON 





DESCniPTlON 


QTV 

<ai 

(b) 


national 





INC 


ITEM 

sMn 

STOCK 


PAOT 



IN 

■ NQ 

NO 

CODE 

number 

ESCM 

NUMBER 

UMKLEONCOOe 

U/M 

UNIT 


XBFHH 

1 PAFE2 

2 PAfll 

3 PAfZZ 

4 KBFFF 

5 PAFZZ 

6 PAFZZ 
T PA3ZZ 
ft XBFFF 
9 PAFZZ 

10 PAFZZ 

11 xaFFF 

12 XB02Z 

13 XBOZZ 

14 PAFZZ 

19 XBFZZ 

16 PAFZZ 

17 XBFZZ 
16 HPFFF 

19' PAFZZ 

20 PAFZZ 

21 HFFFF 

22 X6FFF 

23 PAFZZ 

24 PAFZZ 


5320-00-932-1972 

5320-00*882-0380 

5 3 20*00- 323^3904 
5310-00-089-6304 
5305-00-984-4989 

5320-00-117-6930 
9 310-00-680-4985 


9320-00-882-83 80 

5310-00-990-1310 

9340-00-302-1415 

4130-00-106-5697 

5360-00-105-9432 


5 3 20-00-117-6930 
9310-00-623-5991 


1322280610 

X3214E3789-2 

1321689921 

A043K 

1321483382 

1321483T91-1 

13211E8362 

KS35206-229 

13222E0612 

HS20426A03-4 

NA $1031606 

1321483655 

1321483413-2 

1321483631 

A043H 

1321483614-1 

HS 2 n 03-4 

132x188191 

IaSTH-D-1056 SB8- 
42-CF2 .129 STK 

1321188322 

HS24986-C48 

ASTK-D-1056 SB8- 
42-CF2 *06 STK 

1321483632 

HS20426A03-4 

KASl 031 A08 


CROUP 06 CASING ASSEN8LV 

CASING . . • « . !A 

.RIVET, BLIND lA 

.CLlP,Fta£R * * !A 

.RIVET , BLIND. ;A 

.BRACKET, JUNCTION BOXi RIGHT SIDE,.... >A 

..RIVET, BLIND >A 

• .»4UT|SHCET SPRING.. !A 

fA 

• BRACKET, JUNCTION BOX L EFT SIDE* .. \k 

!A 

..NUT ^SELF-LOCK INC. EA 

;A 

.•PANEL Ik 

.•CHANNISL. !A 

• •RIVETr BLIND lA 

• •BLADEiDANPER# ‘A 

• •NASHER«FtAT.4 4 IK 

• •HINCfitflUTT IK 

..SEALING STRIP NPR FRON ASTN-t>- 1096t 1F6 IN.X 5/U IH.X .125 m 
STK AR LG... 


..CHAIN ASSEHBLYtAIR... 

..SPRCNGt HELICAL* EXTENSION .... 

•SEALING STRIP NFR FRON ASTN-O-1096t l/U IN 4 AR LC. 


PAFZZ ] 4710-00-203-3173 81346 ASTK-B280 

r 

PAFZZ ' ATZO-OO-ZOJ-SIIZ 11346 ASIH-BZeo 

I 

'pAFZZ I 4710-00-203-3173 81346 ASTN-B280 
J I 

PAOZZ 9320-00-815-2798 81349 MIL-R-GiaO 

PADZZ 9320-01-040-2935 81349 HI L*-R-6130CRADEA 
PAOZZ 9320-01-048-4563 81205 B«5t-X5CLASSS0FT 
PAOZZ 97403 1321483814 

PAOZZ 5640-01-031-1261 81349 HlL-I-.45tl -250 


• BRACKET * !A 

4. RIVET SOLID 'A 

..NUT SeiF-LOCKINC#. FA 

GROUV 07 BULK MATERIAL 

TUBE, COPPER .379 QD STOCK Ft 

TUBE, COPPER .500 00 57001 'T 

TUBE, METALLIC .750 OD STOCK . . , =T 

RUBBER STRIP 1/16 IN* STOCK W 


RUBBER STRIP 1/0 IN. STOCK . .-44 . .. . . ..44 ..•4.4-.4 .4. . 4 . W 

PUBBER SHEET tCaiUL 1/4 IN « STOCK. SH 

insulation .031 OD STOCK M 

INSULATION .29 IN. THICK^ IH I 



TM 5 - 4 U(H 33 »- 2 AP 


SECT TO II 


(t] 

ILLUSTRATION 


(Kl 

Fl<i 

NO 


ITEM 

NO 


BULK 

BULK 

BULK 

BULK 

BULK 

BULK 

BULK 

BULK 

BULK 


12 ) 


SUR 

CODE 


BAQ2Z 

PkOZl 

pkon 

PA 0 Z 2 

PM 2 Z 

BA 0 Z 2 

PA 02 Z 

PMtl 

IPAFBZ 


( 3 i 


NATIONAL 

STOCK 

NUMBER 


H) 


56AO-00- 785-T8fi8 
5970- 00- A12-29L9 



81349 


81349 

4020-00- 7 S3- 6 S 55 

84785 

6149-00- 003-9527 

81349 

6143-00-978-7921 

81349 

6145-00-978-7516 

81349 

6149-00-578-7917 

81349 

4 710-00-203-31 71 

SI 34 8 


81349 


PART 

NUMBER 


WL-1-U5X1 -500 

Hit- 1 -23053/ 5 Ct 
ASS 1 

NIL- P-192 aO POftM 
7 -5 Ot OX -SQUALL 

6367-2 

H5 01 6/1-10-9 
M9 086/1-12-9 
» 08 6/1-14-9 
HS 086/1-16-9 

Wfr 775 


( 6 ) 

DESCRIPTION 


U 8 A 0 LE ON CODS 


IHSULATION -900 IN. THICtt.. 

INSULATION SLEEVING 

PLASTIC 

TAP^ LACING 



WlREtELEaitlCAL 

NIREt ELECTRICAL 

WIREtELECTRlCAL 

TUBE, COPPER .25.0 IN STOCK 


OTY 

INC 


48 


I 




SFCTION rv 


NATIONAl STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


TM '5-Al2>339-24P 


STOCK NUMBER 


FIGURE 

NO. 


STOCK NUMBER 


EIOIJR*^ 

NO. 


6145-00-003-9527 

5320-00-005-6256 

BULK 

16 

41 

5320-00-005-6256 

16 

49 

5320-00-005-6279 

1 

32 

5945-00-007-7669 

8 

8 

4730-00-007-9399 

1 

58 

5310-00-014-5850 

5 

15 

5310-00-014-5850 

8 

65 

5305-00-023-2576 

3 

6 

5310-00-043-0520 

16 

43 

5310-00-043-0520 

16 

52 

5310-00-045-3296 

5 

7 

5310-00-045-3296 

3 

64 

5310-00-045-3296 

11 

9 

5310-00-045-3299 

1 

14 

5310-00-045-3299 

1 

70 

5310-00-045-3299 

3 

2 

5310-00-045-3299 

15 

46 

5310-00-045-3299 

16 

7 

5310-00-045-3299 

16 

17 

5310-00-045-4007 

7 

7 

5310-00-045-40 07 

16 

13 

5305-00-0 59-4552 

8 

49 

5330-00-060-1679 

7 

64 

5310-00-060-2039 

4 

13 

5310-00-060-2039 

15 

18 

5310-00-061-7326 

5 

17 

5305-00-063-3503 

15 

17 

5305-00-068-0505 

1 

61 

5305-00-068-0505 

11 

6 

4130-00-073-8404 

16 

11 

4820-00-073-8405 

15 

50 

5310-00-080-6004 

3 

9 

5310-00-080-9786 

2 

8 

5310-00-081- 4219 

3 

12 

5310-00-081-8087 

1 

64 

5310-00-081-8087 

7 

12 

5310-00-081-8087 

7 

44 

5310-00-081-8087 

7 

61 

5310-00-081-8087 

6 

9 

5310-00-081-8087 

6 

36 

5310-00-081-8087 

8 

55 

5310-00-082-1404 

7 

11 

5310-00-082-1404 

7 

45 

5310-00-082-1404 

8 

58 

5310-00-087-4652 

3 

13 

5310-00-088-0551 

1 

62 

5310-00-088-0551 

7 

63 

5305-00-088-8923 

16 

50 

5305-00-088-9044 

5 

16 

5310-00-089-6304 

4 

7 

5310-00-089-6304 

17 

6 

5340-00- 103-2976 

5 

8 

5360-00- 105-9432 

17 

20 

5340-00-106-0551 

15 

19 

4130-00-106-1972 

4 

17 

4820-00-106-1973 

16 

31 

5961-00-106-5259 

7 

58 

4130-00-106-5657 

17 

19 

4540-00-110-9660 

4 

1 

4820-00-112-0047 

15 

13 

5320-00-117-6938 

1 

9 

5320-00-117-6938 

1 

52 

5320-00-117-6938 

2 

3 

5320-00- 117-693B 

15 

4 

5320-00-117-6938 

16 

24 

5320-00-117-6938 

17 

9 

5320-00-117-6938 

17 

23 

5320-00-117-6939 

3 

2D 

5950-00-118-1018 

7 

4 

5330-00-119-7503 

4 

9 

3110-00-136-2696 

15 

24 

5305-00-140- 8001 

2 

24 

5940-00- 143- 477 A 

6 

8 

5940-00-143-4774 

7 

35 

5940-00-143-4774 

7 

41 

5940-00-143-4774 

8 

16 

5940-00-143- 4774 

8 

19 

5940-00-143-4774 

8 

25 

5940-00-143- 4774 

8 

30 


5940-00-1 
50 40-00 -I 
5940-00-1 
5940-00-: 
5940-00-: 
5940-00- : 
5940-00- : 
5940-00-1 
5940-00-1 
5 « 540 - 00 -: 
5940-00- 
5940-00- 
59 40-00- : 
5940-00- 
5940-00- 
5940-00- 

5040-00- 

5940-00- 

5949-00- 

5940-00- 

5940-00- 

5940-00- 

5940-00- 

5940-00- 

5940-00- 

5940-00- 

5310-00- 

4739-00- 

5940-00- 

5305- 00- 
9905-00- 
5310-00- 
5355-00- 
4540-00- 
4730-00- 
4730-00- 
4710-00- 
4710-00- 
4710-09- 
4710-00- 
4730-09- 
5935-00- 

5306- 00- 
5315-00- 
5306-00- 
5930-00- 
5«20-00- 
5360-00- 
5340-00- 
5325-00- 
4730-00- 
4730-09- 
5325-00- 
5325-00- 
4730-00- 
4730-00- 
5330-00- 
4720-00- 
5310-00- 
5930-00- 
5325-00- 
5920-00- 
5305-00- 
5940-00- 
5940-00- 
5940-00- 
5325-00- 
5325-00- 
5340-00- 
5930-00- 
5320-00- 
5930-00- 
5930-00- 
5310-00- 
5330-00- 
5310-00- 
5945-00- 
2990-00- 
5355-00- 
5305-00- 


143-4774 
143-4774 
143-4 774 
143-4774 
143-4774 
143-4 774 
143-4 774 
143-4774 
143-4774 
143-4774 
14V4777 
143-4777 
143-47,30 
143-4780 
143 - 4>89 
143-4780 
■143-4709 
143-4780 
143-4789 
143-4789 
•143-4780 
-143-4789 
-143-4780 
-143-4783 
-143-4794 
-143-4794 
-143-6203 
-143-8933 
-150-4682 
-163-8349 
-165-7474 
-167-0767 
-171-2442 
-174-0039 
-189-2737 
-189-2739 
-20 3-3171 
■203-3173 
-203-3173 
■203-3173 
-203-4922 
-221-R629 
-225-8503 
-234-1856 
-235-4727 
-236-2351 
-240-4066 
-240-6526 
-247-6226 
-254-4718 
-254-6449 
-263-6460 
-263-6632 
-263-6632 
-264-9151 
-264-9153 
-267-0697 
-269-7060 
-275-6813 
-2 75-7800 
-276-6100 
-280-4431 
-283-4649 
-283-5280 
-283-5280 
-283-5280 
-286-6047 
-286-6047 
-302-1415 
-312-4115 
-323-3984 
-396-2244 
-396-2244 
-401-3365 
-402-4645 
-407-9566 
1-430-6933 
-451-4038 
1-472-9354 
1-543-2419 
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IV 


STOCK NUMBER 

S343- 00-5^3- A 394 
6945-00-549*6348 

6935- 00-565-9503 
4130-00- 577-4709 

6145- 00- 578-7516 

6146- 00-578-7517 
6145-00-578-7521 
6310-00-579-0079 
6310-00-579-0079 
6355-00-579-2896 
5640-00-560-6276 
6310-00-582-5965 
6310-00-582- 6965 
6310-00-582-6965 
5310-00-584-7888 
5310-00-623-5989 
6310-00-623-5991 
5310-00-623-5991 
6310-00-623-6991 
5310-00-623-6991 
6310-00-680-4985 
5310-00-680-4986 
6310-00-680-4985 
6930-00-683-1628 
6310-00-726-9048 
6340-00-7 26-9317 
6315-00-730-4564 
5315-00-730-4570 

5935- 00-752-2793 
4O20-D0-T53-6555 
4730-00-769-3961 
6313-00-771-7359 
63U-30-771-7359 
6310-00-772-3720 
5310-00-777-5793 

640-00-785-7888 
135-00-801-6623 
n-OO-809-3076 
10-00-809-4058 
10-00-809-40 58 
10-00-809-8544 
-10-3 0-809-8 544 
310-00- 809-8 544 
310-00- 809-8544 
310-00-809-8546 
>310-00-809-8 546 
6310-00-809-8 546 
6310-00- 809-8546 
6310-00-811-3494 
6310-00-811-3494 
6970-00-812- 2969 
9320-00-815-2796 

6936- 00-816-4802 

5936- 00- 816- 8646 
4730-00-818-7778 

110-00-821-2366 
0-00-821-2366 
0-00-821-2366 
0-00-821-3037 
0-00-821-9184 
0-00-821-9 184 
0-00-8 22-12 74 
10-00-822-5683 
>40-00-823-5322 
340-00- 823-5322 
340-00-823-5322 
>340-00-823-5322 
5310-00-823-8804 
6330-00-828-3628 
5935-00-035-4208 
6330-00-836-4355 
6330-00-836-4355 
6935-00-8 46-2329 
5935-00-847-6124 
6305-00-8 50-2 548 
6310-00-852-1115 
7510-00-852-8179 
5305-00-8 57-5 867 
5305-00-867-5867 


national stock number and part number index TM 5-4120-339-24P 


FIGURE 

ITEM 


FIGURE 

ITEM 

NQ. 

HO. 

STOCK NUMBER 

NO. 

NO. 

15 

37 

5940-00-859-4475 

6 

6 

15 

49 

5320-00-874-4471 

1 

43 

7 

48 

5320-00-374-4471 

2 

10 

14 

2 

5310-00-877-5797 

2 

6 

16 

53 

5310-00-877-5797 

4 

8 

BULK 


5310-00-877-5797 

7 

47 

BULK 


53 10-00- B77- 5797 

8 

22 

BULK 


5310-00-877-5797 

8 

63 

7 

13 

5310-00-877-5797 

15 

35 

7 

20 

5310-00-8BO-9344 

\ 

39 

5 

13 

5310-00-880-9344 

4 

4 

15 

a 

5310-00-880-9344 

7 

14 

16 

38 

5310-00-880-9344 

8 

5 

U 

44 

5320-00-882-8388 

7 

U 

16 

51 

6320-00-882-8388 

17 

3 

7 

68 

5320-00-882-8388 

17 

14 

1 

55 

5310-00-B89-2549 

5 

3 

1 

8 

5310-00-889-2549 

6 

10 

1 

56 

5305-00-389-2998 

7 

1 

2 

4 

6305-00-889-2999 

1 

U 

17 

24 

5305-00-889-2999 

1 

35 

1 

10 

6305-00-889-2999 

2 

?1 

16 

25 

5305-00-889-3001 

8 

56 

17 

10 

4130-00-901-0323 

1 

33 

5 

1 

4130-00-902-1482 

15 

29 

3 

2 1 

5310-00-902-6676 

7 

17 

11 

10 

4730-00-908-3104 

15 

15 

3 

7 

5330-00-914-7651 

7 

60 

3 

% 

4140-00-922-2191 

3 

5 

14 

5 

4130-00-922-2439 

1 

«9 

BULK 


5930-00-923-4176 

5 

11 

15 

31 

5940-00-926-0085 

7 

24 

16 

40 

5940-00-926-0085 

7 

28 

16 

4B 

5940-00-926-0085 

7 

32 

15 

5 

4730-00-926-9649 

15 

33 

1 

51 

5935-00-928-7865 

13 

7 

BULK 


4730-00-932-0970 

15 

6 

14 

1 

5320-00-932-1972 

1 

4 

7 

6 

5320-00-932-1972 

1 

41 

1 

60 

5320-00-932-1972 

? 

12 

11 

7 

5320-00-932-1972 

7 

?7 

3 

3 

5320-00-932-1972 

4 

6 

4 

14 

5320-00-932-1972 


1 

16 

8 

5340-00-934-0532 

2 

32 

16 

19 

5310-00-934-9747 

7 

6 

2 

7 

5975-00-937-3680 

13 

3 

4 

11 

5920-00-939-5442 

8 

A8 

5 

20 

6310-00-950-1310 

n 

16 

15 

2 

5305-00-958-0588 

16 

42 

1 

74 

5335-00-959-5237 

7 

15 

7 

62 

6930-00-981-6680 

13 

4 

BULK 


5310-00-984-3806 

15 

54 

BULK 


5305-00-984-4983 

7 

1« 

13 

16 

6305-00-984-4984 

16 

12 

13 

13 

6305-00-984-4988 

8 

7 

15 

39 

5305-00-984-4988 

8 

57 

1 

15 

5305-00-984-4989 

17 

7 

1 

67 

5306-00-984-4992 

1 

63 

15 

28 

5305-00-984-4992 

2 

1 6 

16 

35 

5305-00-984-4992 

7 

10 

15 

10 

5305-00-984-6193 

5 

6 

15 

32 

5305-00-984-6193 

16 

45 

16 

2 

5305-00-984-6194 

1 

5 

7 

59 

5305-00-984-6194 

3 

1 

9 

2 

5305-00-984-6194 

4 

16 

12 

2 

5305-00-984-6194 

15 

44 

n 

10 

5305-00-984-6194 

16 

6 

14 

6 

5305-00-984-6195 

1 

13 

16 

18 

5305-00-984-6195 

1 

69 

7 

65 

5305-00-984-6195 

7 

8 

12 

1 

5305-00-984-6195 

16 

16 

1 

77 

5305-00-984-6196 

7 

71 

2 

25 

5305-00-984-6197 

1 

7? 

9 

1 

5305-00-984-6213 

8 

66 

13 

1 

6305-00-989-7434 

5 

6 

5 

19 

6305-00-989-7434 

7 

9 

1 

53 

5305-00-909-7435 

4 

10 

16 

32 

5305-00-989-7435 

5 

18 

4 

12 

5306-00-989-7436 

15 

48 

15 

1 

5305-00-993-1848 

1 

66 


50 



SECTION IV 

NATI(iNAL 

STOCK NUMBER AND PART 

NUMBER INDEX 

TM 5-4120-339-24P 



FIGURE 

ITEM 


F IGURF 

I TFM 

STOCK NUMBER 

NO, 

NO, 

STOCK NUMBER 

NO. 

NO. 

5305-00-99 3- 18A8 

11 

8 

4130-01-048-2139 

15 

52 

5305-00-99 3-1848 

15 

27 

9320-01-048-2935 

BULK 

5305-00-993-2736 

16 

37 

9320-01-048-4563 

BULK 


5305-00-99^3442 

15 

34 

9905-01-053-5362 

1 

31 

4820-01-015-6690 

16 

15 

5961-01-054-4150 

10 

? 

5340-01-026-3363 

15 

47 

0905-01-055-0219 

2 

28 

5305-01-028-6271 

3 

IB 

5310-01-055-0419 

? 

5 

5640-01-031-1261 

BULK 


4130-01-057-2638 

15 

3 

5310-01-032-4875 

15 

57 

5935-01-068-7478 

13 

11 

5325-01-033-0846 

1 

2 

5925-01-071-7019 

7 

16 

5310-01-036-0908 

2 

30 

5330-01-082-5474 

1 


5310-01-036-4687 

1 

75 

5365-01-090-2070 

7 

69 

4020-01-038-8231 

16 

1 

4710-01-091-3008 

15 

20 

5340-01-039-0103 

4 

2 

4730-01-092-3835 

Ifi 

20 

5310-01-043-5788 

16 

10 

5365-01-114-0777 

15 

59 

5310-01-045-6613 

2 

1 






FIGURE 

ITEM 




FTGUPP 

ITEM 

FSCM 

PART NUMBER 

NO. 

NO. 

FSCM 

PART NUMBER 



NO, 

ro. 

07707 

AD43H 

2 

11 

81349 

HlL-I-23053/5 CLASS 1 


7 

43 

07707 

AD43H 

17 

3 

81349 

Htl-I-233S3/5 CLASS 1 


8 

21 

07707 

An43H 

17 

14 

81349 

HIL-P-l57flO FORMT 

.50IDX.50WALI 

BULK 


07707 

AD45H 

1 

43 

81349 

«IL-P-1520O FORMT 

.50!nx,50WALL 

16 

33 

07707 

AD45HH 

2 

10 

81349 

HIL-R-6130 



BULK 


88044 

AN970-5 

15 

55 

81349 

MIL-R-6130GRADEA 



BULK 


81346 

ASTM-B280 

BULK 


R1349 

HlL-T-22085 



16 

37 

81346 

ASTH-8260 

BULK 


R1349 

HIL-T-43435 TYPEl 

FINISH 8 

SI 2E3 

6 

5 

81346 

ASTM-R280 

BULK 


81349 

MlL-T-43435 TVPEl 

FINISH R 

SI7E3 

9 

4 

81346 

ASTM-B280 ,25 00 

15 

14 

81349 

HIL-T-43435 TYPEl 

FINISH B 

SIZE 3 

n 

2 

81346 

ASTH-B2eO .3 7 500 

15 

12 

01349 

MIL-T-43435 TY^El 

FINISH B 

Size 3 

u 

3 

81346 

ASTM-R280 *50 00 

15 

7 

81349 

MIL-T-55164/3 



8 

?3 

81346 

ASTM-B280 *75 00 

15 

9 

81349 

MILC11015-12 



7 


81346 

ASTH-0-10 56 SBE-42-CF2 .06 STK 

1 

42 

96906 

MS 20066-143 



3 

7 

81346 

ASTM-0-1056 SeE-42-CF2 .06 STK 

1 

57 

96906 

MS 20066-145 



3 


81346 

ASTM-0-1056 SBE-42-CF2 .06 STK 

17 

21 

96906 

MS20426AD3-4 



I 


81346 

ASTM-D-1056 SBE-42-CF2 .125 STK 

1 

18 

96906 

MS20426A03-4 



1 

5 

81346 

ASTH-0-1056 SBE-42-CF2 .125 STK 

1 

19 

96^06 

MS20426A03-4 



2 


81346 

ASTM-0-1056 SBE-42-CF2 .125 STK 

1 

20 

96906 

MS20426A03-4 



15 


81346 

/^STM-D-1056 S8E-42-CFZ .125 STK 

1 

29 

96906 

MS20426AD3-4 



16 

?< 

81346 

ASTM-Q-1056 SflE-42-CF2 .125 STK 

1 

30 

96906 

MS20426A03-4 



17 

9 

81346 

ASTM-0-1056 S0E-42-CF2 .125 STK 

1 

48 

96906 

MS20426AD3-4 



17 

23 

81346 

ASTM-0-1056 S8E-42-CF2 .125 STK 

1 

49 

96906 

MS20426A03-5 



3 

20 

81346 

ASTH-0-1056 SBE-42-CF2 .125 STK 

2 

23 

96906 

MS 20470AD4-4-5 



i 

32 

81346 

ASTM-D-1056 SBE-42-CF2 .125 STK 

17 

18 

96906 

MS21044-N06 



1 

64 

81346 

ASTH-0-1056 SB6-42-CF2 .25 STK 

1 

17 

96906 

MS21044-N06 



7 

12 

61346 

ASTM-0-1056 SBE-42-CF2 .25 STK 

1 

28 

96906 

MS21044-N06 



7 

44 

81346 

ASTM-D-1056 SaE-42-CF2 .25 STK 

2 

29 

96906 

MS21044-N06 



7 

61 

81346 

ASTM-0-1056 S0E-42-CF2 1/8 STK 

1 

27 

96906 

MS21044-N06 



n 

9 

81346 

A STM-0-1056- S8E-42-CF2 .125 STK 

8 

2 

96906 

MS21044-N06 



B 

36 

81346 

ASTM-D-1056-SBE-42-CF2 .125 STK 

8 

3 

96906 

MS21044-N06 



8 

55 

01346 

ASTM-D-710 ELEC-GRADE COLOR GRFY 

a 

51 

96906 

MS2i044D0e 



4 

13 

81346 

ASTM-0-710 ELEC-GRAOE COLOR GREY 

B 

54 

06906 

MS21044008 



15 

18 

41947 

A 13563 

15 

31 

96906 

NS21044N04 



1 

6’ 

92578 

A 19AEF-10 

5 

U 

96906 

MS21044N04 



T 

63 

4162 5 

A 37693 

7 

72 

96906 

MS2lO44N0fl 



1 

74 

8120 5 

0HS1-15CLASSSOFT 

BULK 


96906 

MS21O44N0e 



7 

62 

fl47B5 

B367-2 

BULK 


96906 

MS21044N3 



7 

6 

A1625 

B43310-1 

7 

67 

96906 

M$21044N3 



6 

f 

4162 5 

646701- 000-0022.0 

7 

66 

96906 

MS21044N3 



7 

t 

11815 

CCR264SS3-4 

16 

41 

96906 

MS21044N3 



8 


11815 

rCR 264SS3-4 

16 

49 

96906 

HS21044N3 



8 


98930 

C 1503-01 

15 

50 

96906 

MS21044N3 



15 


65586 

C205 

15 

53 

96906 

MS 21045-08 



5 


6936 7 

OB9210O 

13 

3 

96906 

MS21045-3B 



5 


7025 5 

EK-0B3 

16 

53 

96906 

MS21045-3 



5 


77820 

FP3106C28-11P 

6 

2 

96906 

MS21059U4 



1 


98003 

H561LS2RG 

2 

32 

96906 

MS21075L3 



15 


74193 

JA3-Z 79-1 

7 

21 

96906 

MS21076-LA 



16 

4V 

71400 

KAW5 

8 

40 

96906 

MS21076-14 



16 

4 9 

81349 

MIL-F-15160/9 

a 

52 

96906 

MS21O82-O0 



3 

a. 

01349 

MIL-I- 14511 .250 

BULK 


96906 

MS21083N3 



7 

IT 

81349 

MIt-I-145U .250 

1 

25 

96906 

MS211O4-D10 



15 

19 

81349 

Ma-I-145ll .250 

1 

46 

96906 

MS21104D3 



7 

70 

01349 

MIL-I-14511 .500 

BULK 


96906 

MS21105-6 



K 

p 

81349 

MlL-l-14511 .500 

1 

24 

96906 

MS21919DG6 



15 


81349 

HIL-I-14511 .300 

1 

47 

96906 

MS21919DG6 



15 

4 9 

81349 

MIL-I- 23053/5 CLASS 1 

BULK 


96906 

MS219190G9 



ll 

10 

81349 

MIl-I-23053/5 CLASS 1 

4 

18 

96906 

MS24192DI 



7 

48 


61 



SECTIQ^J W 


FSCH PART NUMBER 

MS2A523-22 

MS2A5a6-C^a 

H5i?A665-l55 
<^h^Ob HS2A693-S50 
^6906 HS25036-X06 

9690A HS25036-106 

<^6906 MS25036-10A 

<>6906 MS25036-108 

*56906 m^;25036-108 

^6906 MS25036-108 

^6906 WS25036-10& 

*56906 MS29036-10fl 

Q690 6 MS25O36-108 

^6906 MS2 5O36-10a 
*56906 MS25O36-l0e 

^6906 MS25036-108 

*56906 M<i25036-I08 

06906 HS25036-108 

06906 HS29036-108 

06906 MS25036-112 

06906 MS25036-112 

06906 MS25036-153 

<56906 M<525036-153 

*96906 M^25036-153 

06906 M*;25036-153 

96906 M925036-153 

^6906 MS25036-153 

<5600 6 MS25036-153 

*56906 HS25036-153 

96906 MS25036-153 

<56906 HS25036-1 53 

96906 MS7*5036-1 53 

9690 6 MS 25036- 153 
96906 HS25036-153 

96906 MS25036-153 

96906 MS25036-153 

<56906 HS25036-153 

96006 M<;?5036-153 

96906 M^25036-157 

96906 *'925036-157 

96906 HS250A3-200 

96906 MS25165-1 

96906 HS25751-12 

96906 H925251-16 

96906 MS25251-16 

96906 MS25251-16 

96906 MS25251-16 

96906 M927l3a-S13K 

96906 HS27130-SUK 

96906 MS2713J-S15K 

96906 M*;77130-S25K 

96906 MS27130-S50K 

<•6906 MS27130-<»<J3 

96906 HS27183-10 

96906 MS27ia3-lO 
96906 MS271B3-U 

96906 H927183-12 

96906 HS27183-U 

96906 HS27183-A 

96906 HS27183-A2 

96906 HS27183-A2 

96906 MS27183-6 

96906 MS27183-6 

96906 MS27ia3-6 

96906 MS27183-7 

96906 HS27183-7 

96906 MS27ia3-7 

96906 MS27ia3-7 

96906 M,S 27183-8 
96906 MS27ia3-8 

96906 HS27l83-e 

96906 M5;27l83-8 

96906 M527t83-9 

*96906 ^*S3100R16S1PW 

96906 HS3100R20-4P 

96906 M53100fl2fi-llS 
96906 MS3102R- 145-6? 

96906 NS31O6Rl0f?L3P 
96906 MS3106R 16S1SW 

9 6906 MS3106R20-1 5S 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX TM 5-41 20-33 *5-24P 


FIGURE 

ITEM 



FIGURE 

ITFM 

NO. 

NO. 

FSCM 

PART NUMBER 

NO. 

NO. 

5 

1 

9 6906 

HS3106R2a-27S 

9 

1 

17 

20 

9 6906 

MS3106R28-12P 

14 

5 

15 

22 

96906 

MS3106R32-6S 

13 

1 

15 

17 

96906 

MS35190-237 

8 

49 

6 

7 

95906 

MS3519l'“266 

3 

IB 

8 

11 

96906 

MS35206-216 

7 

1 

9 

39 

96906 

HS35206-217 

1 

11 

4 

24 

96906 

MS3520 6-217 

1 

35 

6 

9 

96906 

MS35206-217 

2 

21 

7 

23 

96906 

MS35206-226 

7 

1 « 

7 

27 

96906 

MS35206-227 

16 

12 

7 

31 

96906 

MS35206-22e 

8 

7 

7 

50 

96906 

WS35206-228 

8 

^7 

7 

53 

96906 

MS35206-229 

17 

7 

7 

56 

96906 

MS35206-231 

8 

56 

8 

26 

96906 

M535206-232 

1 

63 

8 

29 

96906 

MS35206-232 

? 

16 

a 

33 

96906 

HS35206-232 

7 

1 0 

12 

4 

96906 

MS35206--245 

5 

5 

8 

60 

96906 

MS35206-245 

15 

4 5 

14 

9 

96906 

HS35206-246 

1 

5 

6 

8 

96906 

HS35206-246 

3 

1 

7 

35 

96906 

M535206-246 

4 

15 

7 

41 

96906 

MS35206-24A 

15 

44 

a 

16 

96906 

MS35206-246 

16 

6 

B 

19 

96936 

MS35206-247 

1 

13 

8 

25 

96906 

MS35206-247 

1 


e 

30 

96936 

MS35206-247 

7 

8 

8 

34 

96936 

M935206-247 

16 

16 

a 

38 

96906 

MS35206-248 

7 

71 

8 

43 

96906 

MS35206-249 

1 

72 

6 

46 

96906 

MS35206-266 

e 

66 

9 

5 

96906 

MS35207-260 

5 

16 

10 

1 

96906 

MS35207-263 

5 

6 

XI 

17 

«6906 

MS 35207-263 

7 

a 

13 

15 

96906 

MS35207-264 

4 

10 

14 

10 

96906 

MS3S237-264 

5 

18 

16 

29 

96906 

MS35207-264 

15 

4 B 

8 

61 

96906 

MS35207-265 

1 

66 

14 

7 

96006 

MS35207-265 

U 

a 

11 

4 

96906 

MS35207-265 

15 

27 

5 

13 

96906 

MS35207-268 

15 

34 

14 

2 

96906 

MS35207-280 

16 

37 

9 

2 

96906 

MS35207-2e5 

16 

50 

12 

2 

O6906 

MS3520T-2P7 

16 

42 

13 

10 

96906 

MS35333-37 

7 

13 

14 

6 

9 6906 

HS35333-37 

7 

?0 

16 

to 

96936 

MS3533a-.32 

7 

68 

2 

30 

96906 

MS3533e-41 

7 

7 

1 

75 

96906 

HS35338--41 

16 

13 

2 

5 

96906 

MS35338-A2 

1 

14 

2 

1 

96906 

HS3533a-42 

3 

2 

16 

22 

96936 

MS35330-42 

15 

4 b 

1 

60 

96906 

HS35338-42 

16 

7 

11 

7 

O6906 

MS35335-42 

16 

17 

7 

5 

9 7403 

MS35338-42 

1 

70 

3 

12 

96906 

MS3S338-43 

5 

7 

3 

9 

96906 

MS35333-43 

8 

64 

IT 

16 

96906 

HS36338-43 

11 

9 

5 

15 

96906 

MS35338-44 

16 

38 

8 

65 

96906 

MS35330-44 

16 

44 

7 

11 

96006 

MS3533a-44 

16 

51 

7 

45 

96906 

MS35338-45 

3 

u 

6 

50 

96906 

M$35351-12 

6 

3 

3 

3 

96906 

MS35489-1 

i; 

2 

4 

14 

96906 

MS35489-1 

16 

3 

16 

8 

96906 

MS 3 54 89- 14 

15 

11 

15 

19 

96906 

HS35489-6 

11 

19 

2 

7 

96906 

HS35489-6 

16 

4 

4 

11 

96906 

MS35649-262 

7 

6 

5 

20 

96906 

HS35650-3252 

16 

43 

15 

2 

96906 

MS3565a-325^ . 

16 

57 

16 

la 

96906 

MS35842-11 

15 

15 

12 

1 

96906 

MS35fi72-2 

16 

14 

13 

7 

96906 

MS35872-3 

16 

46 

14 

1 

96906 

MS35920-3 

15 

6 

3 

17 

96906 

MS 35927-2 

16 

5 

13 

16 

96906 

MS35927-3 

15 

43 

13 

11 

96906 

MS35929-3 

J5 

38 

13 

13 

96906 

M545904-60 

2 

P 


52 



SECTION IV NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX TM 5-412 0-'^3 9-24P 


FSCH 

PART NIMIBER 

FIGURE 

NQ. 

ITEM 

NO. 

FSCM 

PART NUMBER 

Ff GUP6 
ND. 

ITEM 

NO. 

96906 

HS51007-10 

7 

65 

94222 

12-11-30 3W-8 

B 

4 

96906 

HS51007-11 

1 

76 

94222 

12-11-713-11 

1 

38 

96906 

HS51007-12 

7 

60 

97403 

1320864182-7 

1^ 

52 

96906 

MS51007-2 

7 

64 

9740 3 

1321163784 

8 

53 

96906 

HS61007-7 

1 

77 

97403 

13211E3799-1 

16 

? 

96906 

MS51007-7 

2 

25 

97403 

13211E4043-11 

16 

34 

96906 

MS6I021-62 

3 

6 

97403 

1321164043-12 

15 

10 

96906 

HS51861-12 

2 

24 

97403 

132UE4043-6 

15 

39 

96906 

HS51922-17 

3 

13 

97403 

1321168166 

15 

56 

96906 

HS61922-9 

15 

54 

97403 

1321168170 

15 

58 

96906 

HS63045 

I 

3 

97403 

13211E817B 

1 


96906 

M$90725-39 

3 

10 

97403 

132UE81B0 

13 

u 

96906 

HS90725-61 

3 

8 

97403 

1321168191 

17 

17 

96906 

HS90726-5 

1 

61 

97403 

132UE0216 

2 

15 

96906 

MS90726-5 

11 

6 

97403 

1321168222 

1 

34 

96906 

HS9122-03 

4 

12 

97403 

1321168273 

2 

31 

96906 

M $9122-03 

16 

1 

97403 

1321168288 

6 

6 

96906 

MS9122-11 

5 

19 

97403 

1321168305 

1 

S9 

96906 

MS9152B-IC4B 

5 

14 

97403 

132U6832? 

17 

19 

96906 

MS9241-007 

7 

38 

97403 

1321168323 

15 

16 

62647 

HWA1255 

4 

17 

97403 

1321168337 

1 

39 

64731 

HYH71W0 

3 

16 

97403 

1321168337 

4 

4 

81349 

H50a6/l-lQ-9 

BULK 

97403 

1321168337 

7 

14 

61349 

H5086/1-10-9 

a 

62 

97403 

1321168337 

8 

»> 

81349 

M5086/1-10-9 

14 

8 

97403 

1321168376-1 

11 

11 

81349 

H5066/1-12-9 

BULK 


97403 

13211E9376-1 

15 


61349 

H 5006/ 1-1 2- 9 

13 

6 

97403 

1321168376-5 

7 

69 

81349 

H5086/1-14-9 

BULK 


97403 

1321168382 

4 

7 

81349 

M5086/1-14-9 

7 

25 

97403 

1321168382 

17 

6 

81349 

M50e6/l-l4-9 

7 

29 

97403 

132U6R404 

If 

26 

81349 

H5086/1-14-9 

7 

33 

97403 

1321168406-1 

16 


81349 

M5086/1-14-9 

7 

51 

97403 

1321168406-2 

16 

47 

81349 

M60a6/l-14-9 

7 

54 

97403 

13211E8410 

15 

26 

81349 

H 5086/ 1-1 4- 9 

7 

57 

97403 

13211E8410 

15 

?1 

81349 

M6086/1-14-9 

a 

27 

97403 

13211E84U 

15 

24 

81349 

H50 86/1-14-9 

a 

31 

97403 

1321168412 

15 

?3 

81349 

M5086/1-14-9 

8 

35 

97403 

1321463382 

17 

4 

81349 

M50S6/1-14-9 

13 

12 

97403 

1321463384 

1 

7 

81349 

H50e6/l-l6-9 

BULK 


97403 

1321463386 

1 

50 

81349 

M5086/1-16-9 

4 

20 

97403 

1321463411-1 

15 

33 

81349 

M5O06/1-16-9 

4 

25 

97403 

1321463411-3 

15 

51 

B1349 

M5086/1-16-9 

6 

4 

97403 

1321463412 

a 

1 

81349 

M 6086/ 1-16-9 

7 

37 

97403 

1321463413-2 

17 

1? 

81349 

M 5006/1-1 6-9 

7 

42 

97403 

1321463416 

4 

? 

81349 

M6086/1-16-9 

a 

12 

97403 

1321463419 

16 

9 

81349 

H5086/1-16-9 

a 

14 

97403 

1321463469 

1 

1 5 

81349 

M6086/1-16-9 

8 

17 

97403 

1321463469 

1 

67 

81349 

H6O06/1-16-9 

6 

20 

97403 

1321463469 

15 

2P 

81349 

M5086/1-16-9 

a 

40 

97403 

1321463471-1 

k 

12 

81349 

M6O06/1-16-9 

8 

44 

97403 

1321463471-2 


65 

81349 

M 5006/ 1-1 6- 9 

a 

47 

97403 

1321463476 

15 

57 

81349 

M6O06/1-16-9 

9 

3 

97403 

1321463484 

15 

20 

81349 

M 6086/ 1-16- 9 

to 

3 

97403 

1321463486 

15 

25 

81349 

M5086/1-16-9 

11 

18 

97403 

1321463487-2 

7 

79 

81349 

M5086/1-16-9 

12 

3 

97403 

1321463506 

4 

1 6 

81349 

M60e6/l-i6-9 

13 

9 

97403 

1321463607-2 

7 

40 

81349 

M60a6/ 1-16-9 

13 

14 

97403 

1321463511 

6 

1 

81349 

H5086/1-16-9 

13 

17 

97403 

1321463523-6 

7 

A 6 

01349 

M50e6/l-16-9 

14 

4 

97403 

1321463533 

1 

68 

81349 

H5086/1-16-9 

16 

30 

97403 

132146356B-2 

15 

13 

8020 6 

NA51031A06 

1 

10 

97403 

1321463678-1 

1 6 

’3 

80206 

NAS1031A06 

16 

25 

97403 

1321463587 

1? 

47 

80205 

NAS1031A06 

17 

10 

97403 

132146369?-! 

1 

8020 6 

NAS1031AO8 

1 

8 

97403 

1321463612 

1 

73 

80205 

NAS1031A08 

1 

56 

97403 

1321463614-1 

17 

15 

80205 

NAS1031A08 

2 

4 

97403 

1321463615 

2 

26 

80206 

NASI031A08 

17 

24 

97403 

1321463616 

1 

71 

80206 

NAS1031A3 

1 

55 

97403 

1321463623 

3 

22 

8020 6 

NAS1329S08KB75 

1 

64 

97403 

13214E3627 


19 

8020 6 

NAS1329S3KB80 

1 

53 

97403 

1321463629-1 

4 

5 

8020 5 

NAS1523C3F 

4 

9 

97403 

1321463631 


1 3 

77342 

PM4030 

ll 

1 

97403 

1321463632 

17 

22 

93781 

P 45- 1 1 

15 

4 2 

97403 

1321463647-3 

1 

2 

7646 2 

SA-K13 

16 

11 

97403 

1321463655 

1 7 

1 1 

68B49 

SS-329 

7 

58 

97403 

13214E3659 

1 5 

59 

81348 

HWT775 

BULK 


97 403 

1321463666 

? 

? 

41947 

W 40 350 

15 

32 

97403 

1321463693 

3 

5 

23 

74193 

006-10245 

7 

16 

97403 

1321463694 

3 

1 

3^ 

64731 

01-010999-204 

3 

15 

97403 

1321463698-1 

4 

1 

09214 

IN 1695 

10 

2 

97403 

1321463699-1 


53 



SFCTiDN ry 


NAtICNAL STOCK NUMBER AND PART NUMBFR INDEX 


T« 5-4120“*i3*^*2AP 




FIGURE 

ITEM 



FIGURE 

ITFH 

FSCH 

PART number 

NO* 

NC. 

FSCH 

PART NUMBER 

NO. 

MO. 

97A03 

13P14E3703 

1 

1 

97403 

13220E5600 

1 

23 

97A0 3 

1321463712 

1 

16 

97403 

1322065601 

1 

2? 

<5 7A0 3 

13?14e37l3 

1 

26 

97403 

1322065672 

13 

5 

97A0 3 

13214H3T42 

16 

31 

9 7403 

1322066702-27 

R 

10 

974^3 

132146 3744V34 

4 

3 

97403 

1322066702-28 

8 

13 

9 7 AO 3 

13214E3744W4 

7 

15 

97403 

1322066702-29 

ft 

1 5 

97A03 

13214E37a5-‘2 

16 

1 

97403 

1322066702-33 

8 

1 8 

9 7 AO 3 

l32 1 46 3 7a9-2 

1 

4 

97403 

13220E6707 

9 


97A03 

1321463789-2 

1 

41 

97403 

13220E6708 

10 


97A0 3 

13214F3789-2 

2 

12 

97403 

13220E6709 

n 

*> 

97AD3 

1321463789-2 

2 

27 

97403 

1322066709 

14 


97A03 

1321463789-2 

4 

6 

97403 

13220 E6712-1 

8 

3? 

97A03 

1321463789-2 

17 

L 

97403 

13220E6712-10 

7 

30 

97 AO 3 

132 1 46 3 7 91-1 

17 

5 

97 403 

1322066712-11 

A 

21 

97A03 

1321463792 

3 

4 

97403 

1322066712-12 

A 

?? 

97A03 

132 1 46 3 7 9 4 

16 

27 

97403 

1322066712-13 

A 

?3 

97403 

132146 379 8-2 

16 

45 

97403 

1322066712-18 

7 

34 

97403 

1321463804 

8 

41 

97403 

13220E6712-19 

11 

13 

97 AO 3 

132146 3814 

BUIK 


97 403 

1322066712-2 

7 

49 

97A03 

13 2146 3818-3 

7 

4 

9T403 

13220E6712-20 

11 

1 4 

9 7 AO 3 

1321666176-3 

16 

35 

97403 

13220E6712-21 

11 

12 

9 7A0 3 

132 1 66 6 1 90-3 

16 

36 

97403 

13220 E6712- 22 

U 

1 5 

97A0 3 

1321666191-2 

7 

24 

97403 

1322066712-26 

1 6 

28 

97 AO 3 

132166 6 1 91-2 

7 

28 

97403 

1322066712-3 

n 

20 

97403 

1321666191-2 

7 

32 

97403 

1322066712-30 

ft 

3T 

97A03 

1321666192 

7 

36 

97403 

13220E6712-32 

ft 

47 

97A03 

13216E9$19-1 

2 

18 

97403 

1322066712-36 

1 1 

16 

9 7403 

132166 9^2 0-1 

2 

17 

97403 

1322066712-4 

7 

52 

97403 

132166 9521 

17 

2 

97403 

1322066712-5 

8 

24 

97403 

1321762344 

1 

31 

97403 

13220E6712-6 

7 

55 

97403 

13217E6814 

2 

28 

97403 

1322066712-7 

ft 

S9 

97403 

132186 7074 

2 

20 

97403 

1322066712-8 
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The Metric System and Equivalents 


Un9MrM$»$ttn 


Uquid 


{inotor « 10 millimotora « .39 inch 
Victor » 10 contimotors « 3.94 inchoa 
,r » 10 docimotors « 39,37 inchoa 
jTiotor » 10 motors « 32.8 foot 
Tiniotor lOdokamotore » 328.08 foot 
noter « ID Imctomolora 3»2B0.6 foot 

w*tghu 

grnm » 10 itiilligrams « .16 grain 
gram » 10 centigrams » 1,64 grains 
I w 10 decigram i* ,036 ounce 
ijram « 10 grams » .36 ounce 
sgrnm « 10 dekagrams « 3.62 ounces 
'ram » 10 hectograms « 2,2 pounds 
tal « 100 kilograms » 220.48 pounds 
Ic ton so 10 quintals » 1.1 short tons 


1 centiliter » lO mlUitors » .34 fl, ounce 
1 deciliter 10 centiliters 8.38 fl, ounces 
1 liter » 10 declliitora » 33,81 fl. ounces 
1 dekaliter « 10 liters « 2,64 gallons 
1 hoctolltor » 10 dekaliters « 28.42 gallons 
1 kllolitor « 10 hectoliters « 264.18 gallons 

SqUMtf M9M»Ur$ 

1 sq. conlimoter » 100 sq. miUJmoters » .156 sq. inch 
1 sq. decimeter « 100 sq. centimeters w 16.6 sq. inches 
I sq, meter (centare) >« 100 sq. decimeters » 10.76 sq. feet 
1 sq. deka meter (are) « 100 sq, meters = 1,076,4 sq. feet 
1 sq. hectometer (hectare) 100 sq. dekameters » 2.47 acres 
1 sq, kilometer «« 100 sq. hectometers .386 sq, mile 


CubhMHi0Uft 

I cu. centimeter » 1000 cu, millimeters « .06 cu. inch 
I cu. decimeter « 1000 cu. centimeters » 61.02 cu. inches 
1 cu. meter » 1000 cu. decimeters - 35.31 cu, feet 


Approximate Conversion Factors 



To 

contimetors 

meters 

meters 

kilometors 

ji inchofl 

square centimotors 

3 foot 

square motors 

3 yards 

squoro motors 

3 miles 

square kilomotors 
square hectomotors 

foot 

cubic met ora 

yards 

cubic metora 

i uncos 

milliUlors 

litora 


litore 


litorfl 

kfl 

l^rams 

Is 

kilogram H 

tons 

mottle tone 

d*foet 

nowton'motora 

UdtichoB 

mowtun'inotcra 


MMpfy by 

To ehuus* 

2.540 

ouncednehoa 

.305 

centimeters 

.914 

meters 

1.609 

meters 

6.461 

kilomot&ra 

,093 

square centimeters 

.836 

square meters 

2.690 

square meters 

.406 

square kilometers 

,028 

square hectometers 

.765 

cubic motors 

29,573 

cubic meters 

.473 

mlUi liters 

.046 

liters 

3.786 

Uters 

28.349 

liters 

.464 

grams 

,907 

kilograms 

1.306 

.11376 

metric tone 


To 

MuIUplyby 

new ton 'meters 

.007062 

inches 

.394 

feet 

3,260 

yards 

1.094 

miles 

.621 

square inches 

.166 

square feet 

10.764 

square yards 

1.196 

square miles 

.386 

acres 

2.471 

cubic feet 

35.315 

cubic yards 

1.308 

iluid ounces 

.034 

pints 

2.113 

quarts 

1,067 

gallons 

.264 

ounces 

.036 

pounds 

2.206 

short tons 

1.102 


Temperature (Exact) 


Fahrenheit 6/9(n(tor Colaius ®C 

tomporaturo flubtrrvcllng 32) tomporaturo 



